١ مرح خ نا ترتيب الأشكال یه‎ as i. 
ارب مقاومات متمائدة منت شا كما بالاشخال الموضصة فيكون ترتیب منص‎ © 


)4( )3( ۱ 
(4>3>2>10 (ب) 4> 1>2>3 © 4>1>3>2 (د) 1>4>2>3 


الداثرة (1) 7 ۱ الدائرة (2) 


(0 20 وا + ,1+ ,1+ ,1+ 1 
(و) 20 وا + را + - بآ - 1- 
© 0 - و1 + وآ + يآ + وآ - ,1- 
0 ستھ 1+ ,1+ ,1 


(26 5 © ۵ 10 ی ا 
© 20۹ 6 400 - : ۱ 


ا ١‏ 
۹ 
0 
0 هی الداشرة الكهربية الموضحة شذة التيار الکهربی ہآ ی من 


1 زنساویک ووملوءء معو ؤقةة 


© فد الداثرة الموضحة بالشکل, عند غلق المفتاح (16) فان 
قراءة الفولتميتر تساوى عمش 
0 ۷ 12 
(ب) 8۷ 
6 6۷ 
470 


موصل آخر من نفس المادة بنفس فرق الجهد ۷ أصبحت شدة التيار المار بهذا الموصل 1 3 فإن 
طول ومساحة مقطع الموصل الثانی هما و 


© سك مستقیم طویل يمر به تیار شدته 1 كما موضخ بالشکل, 

۱ فأى العلاقات التالية تعبر بشکل صحية عن كثافة الفیض ۱ 
المغناطیسن (8) الناتج عن تيار السلك عند النقاط 2 X j‏ 
والموجودة فى نفس مستوى السلك ؟ ۱ 

)0 رظ <یظ 
B, > 8, @‏ 
© ,8 > 8 
0 ,9 - رظ 


2 
واب‎ 
Ne 


for: 
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امتحانات 
الثانوية العامة ¢ 


© یوضح الشكل سلكين 60 و(ر) البعد العمودى بينهما ٥‏ 30 ويمر بكل 
منهما تيار كهربى شدته ۸ 3 و۸ 4 على الترتيب ويتعرض السلكين 
لمجال مغناطیسی خارجى كثافة فيضه 8 عمودى على مستوى الصفحة 
للداخل كما بالشکل, فإذا علمت أن محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة 
على وحدة الأطوال من السلك (×) تساوى ۸/۳ 10-5 × 2 فإن قيمة 8 


تساوی ... سام (علمًا بان : 72/۸ 1077 x‏ 7 4 = ( 
0 © ۰۱0۳۹7 9.33 
6 4۰1071 (۵) ۰10۳۹۲ 2.67 


1 


0 ملف مستطیل یمز به تیار خهربی وموضوع موازیًا لاتجاه مجال مغناطیسی كثافة فیضه 7 2 


فإذا كان عزم ثنائی القطب المغناطیسی للملف هو 4.512 03 فان عزم الازدواج المؤثر على الملف 
يساوى ماق “لاد Ty‏ مدر الو لو هی ی ور ہیں ار کدی کا ہاور فر جو ال لف روز 


@ ۲.۰( 0.15 
7 ) سلا 0015 


fof 
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٦ 


2 | ممن‎ E 
ات ات 7 تھ سے نن ن سه وص وی وین زد سوام نو ےم ہی تسج تج و یه‎ 


رم توضيل ثلاثة جلفانومٹرات مقاومة ملف کل ملف ,۸ بثلاثة مضاعفات جهد لتحويلها إلى ثلاثة 
| ورںتمیترات ۸ أو 8 او € كما بالاشخال س نيفين لزنين آفهی ا SND‏ 


فولتمیتر (۸) ڈولٹمیٹر (13) فولتمیتر (©) 
Ve 0‏ ح۷۸۰ > Vg‏ 


22 


1 


۷۸ > ی۷‎ < Vg 
(ج) ۷۸ < ۷<م۷‎ 
Ve > (د) ۷۸ > ولا‎ 


© فن الشكل المقابل إذا علمت أن قيمة كثافة الفيض 
المغناطيسى الناشئ عن التيارين الكهربيين المارين 
بالسلكين (7). () عند النقطة ۳ تساوى ,8 فإذا عکس 
اتجاه التيار المار بالسلك (×) بينما ظل اتجاه التيار المار: 
بالسلك (7) كما مج مس یمن 


58 ۱ ۲ 

5 8, 6 ۱ 5 8 0) 
3 

$ B® 


مغناطيسية مختلفة والشکل البیانی المقابل یوضح العلاقة 
بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة غلن السبلك وكثافة 
الفيض المغناطینسی (8) الموضوع به السلك: عندما تكون 
كثافة الفیض المغناطیسی الموضوع به السلك 31 تكون 


القوة المؤثرة على السلكا هی سس ا لیوتن, 
6 6 4 


و + تا 


امتحانات 
الثانوية العامة ۳ 


© یمثل الشكل البیانی المقابل العلاقة بين اقصى شدة 
تیار كشربى مقاسه بواسظة الأميتر ومقلوب مقاومة 
مجزئ الثيار, فان أقصى فرق جهد بين ظرفى مجزی 


چ 1 
(ا-0ع)2 لا 


2 بين طرفی الأوميتر یصبه التيار ا ج فعندما یتصل الأوميتر بمقاومة خارجية 
تساوى 12 1.5 فان التیار المار يصبة 00 


2 1 3 
( جا کے (©) یا و 0 


قوة دافعة كهربية مستحثة (8) فاذا زادعدد لفات الملف إلى الضعف وقلت مساحته إلى 
النصف وتغيرت كثافة الفيض بنفس المعدل فان القوة الذافعة الكهربية المستحثة فى الملف 


تساوى عم یں اا ا ا لل و NET‏ 
1 1 

5860 (ب) 48 © 8 > (د) 8 ع 

الموضحة بالشکل, . ؛ تچ 

الخطوة (آ1) : تحريك المغناطیس نحو الملف اللولبی مم !ُ 

ابقاء الملف اللولبی ساکنا, ۱ 


الخطوق (11) : تحريك کل من المغناطیس والملف اللولبی بلفس السرعة وفی نفس الاتجاه, 
الخطوة (111) : تحريك کل من المغناطیس والملف اللولبی بلفس السرعة نخو بعضهما البعضه 
أى الخطوات السابقة لا تؤدى لتولد ق.د.رثك مستحثة بالملف عند لحظة تنفیذها ؟ 


© الخطوة () فقط ٠‏ ۱ © الخطوة (11) فقط 
© الخطوة (1) بے اج ارام 


CamScanner 


۰ ۳۹9۳۳ 


م پیج لشفل تریب مدرك خغربي رادام 


1 دوران الملف من الوضع الموازی فان مقدار القوة 0 
| رمة‌ثرة على السلك ۸0 و ی 

)١ | |‏ يفل قيمة ءشی 8 4 
| ) يظل صفر 

| (ج) يزداد من الصفر إلى قيمة عظمى 


| (د) يقل من قيمة عظمى إلى صفر 


99 
سے 1 


LUE SÊ A 
1 1 2 3 


الامقحاف الفيزياء - ۵۲ / ج )۲٣۰٢( / ١‏ 2 
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© فى الشكل المقابل عند تحرك المغناطیش نحو 
الملف بسرعة ۷ من النقطة () إلى النقطة (۷) 0 ۳ 
فان مؤشر الجلقانومتر انحرف وحدتين على یمین 
صفر التدریج, فإذا أعيدت التجربة مرة أخرى بحيث 
يكون القطب الجنوبى هو المواجه للملف وتم ١‏ 
تحريكه بسرعة ۷ 2 من النقطة (×) إلى النقطة 
(¥). فان مؤشر الجلفانومتر ینحرف روص 
(4)1 وحدات نحو الیسار (ج) 4 وحدات نحو اليمين 
(@ وحدتين نحو الیسار (د) وحدتبن نحو اليمين 


سے سے emf (V)‏ 
©) الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين القوة 


الدافعة المستحثة (Êصع)‏ فى ملف ثانوى ومعدل 
تغير التيار فی ملف ابتدائى مو فإن معامل الحث 


المتبادل بين الملفين يساوى 1 
mH )(‏ 0.05 (ب) mH‏ 50 
mH G) 0.04 mH ©‏ 40 فس لھ 


At 


الكهربية المستحثة (أإه) فى ملف دينامو والزمن 

خلال نصف دورة. فان متوسط القوة الدافعة الكهربية 

المتولدة 8 ملف الذينامو خلال الفترة الزمنية من ` 

0= ]إلى ٩‏ چو = ) هو سے فولت. (3.14 (r=‏ 

٤)۹ 63.69 9 47.77 )0( 


0.01 002 003 004 


(8) عند معايرة تدریج جهاز الأميتر الحراری انحرف مؤشر الأمیتر الحراای ,, . ٠ی‏ 
عند مرور تيار متردد قيمته الفعالة آ كما بالشكل المقابل, أى می 


الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر الحراری بصورة صحيحة 
عند مرور تيار متردد بالأميتر قيمته الفعالة 1 2 ؟ 


کے سر الاي پور 
0 © گا 6 


م۸ 
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ہیں الدائرة الخهربية الموضحة عند غلق 
برمفتاة (16) شبن زاوية الطور بين الجهد 

ررکاں (۷) والتیار (1) ا 

(1) تزید (ب) تقل 

(@ لا تتغیر (د) تصبع صفرا 


متردد وأميتر حرارى مهمل المقاومة الأومية 

7 : أمیۃ 
ومکثف والبيانات كما بالشکل, فتكون قراءة ۵ ۲ 
الأميتر الحراری هی 5550 

4 002 ۱ ۱ 01ے 
0 (ب) له 0.2 5 0 


20 ۸ 6 2۸6 


© بالداثرة المهتزة المبينة بالشخل إذا علمت أن 
معامل! لحث الذاتی للملف (11 2= ,آ) فان قيمة 12 


سعة المكثف (0)) اللازم وضعه للحصول على تيار 1 1 ۱ 1 
تردده 112 80 هی سس 62314 تن ۴ 7 
UF 0‏ 1.96 ین 1 


1.98 x 1076 uF (ج)‎ 
1.58 x 104 uF چم‎ 


(ه) با 1.58 


@ ثلاثة ملفات حث مهملة المقاومة الأومية متصلة معا 07+ ۲ 
۱۱۱۷ ۱ 


كما بالشکل, |ذا كانت القيمة الفعالة للتيار الکھریں 
المار فن الدائرة ۸ 5 وباهمال الحث المتبادل بین هذه 


فیس ما 
کو کیا 


الملفات فان قيمة 1 تساوى 011130 
0 0618 041۲۷0 رو از 
می 


7 وت‎ 00000 03H @ 


۹ 


4 
مت ؟ سس مس توت ی ۲۳ 


۳ فى الدائرتين الكهربيتين الموضحتين إذا ١ ١ ۱ ١ ١‏ 
علمت أن سعة كل مخثف (©). فان النسبة 2 
رن _المشاعلة السعوية المخافلة بالشخل (1). 
٠‏ المفاعلة السعوية المخافئة بالشخل (2) 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


@ دائرة تيار متردد بها ملف حث ومكنف متغير السعة (2)62 


ومقاومة أومية. مستعینا بالشكل البیانی المقابل 

یصبح جهد المصدر مساويًا لفرق الجهد بين طرفى 

المقاومة الأومية عند التردد ع 

(6 © فقط (ب) طوك 

(ج) 2 فقط (د) 2 وه - f(HZ)‏ 


ہیی می مب سے سے سم سے لے ہر سا مود سم سے دم 


س کے دہ ہہ عياض ہے لت 


سے ات عم 


سس اس اس سم ہر پا کا 


© فى ظاهرة كومتون عند اصطدام فوتون أشعة (جاما) بإلكترون متحرك بسرعة ۷. فان Oe‏ 
990007 2 | ۵ 
١‏ صس سيستت إن | | | عي | 


کمیة تحرك الإلكترون بعد التصادم تقل | تزيد | تقل 


تزيد 


أ يمثل الشكل البيانى المقابل العلاقة بين الطول 
الموجی للموجة المصاحبة لحركة الإلكترونات 
المنطلقة من الغتيلة فى أنبوبة أشعة الكاثود 
لحظة وصولها للمصعد والجذر التربیعں لفرق 
الجهد المستخدم فن الأنبوبة, فتكون قيمة 
النقطة (5) على الشكل هي ا 
2- - 
#0 س ×۰ (ج) 10 ۳ ×25 slob‏ 7 
(چ6) ھ10 ×2 (د) ‏ 10-11 x‏ 1.5 


(i CamScanner 


۹ 


ةل سس یا سا ات رد 
جه 


امتخان | 2 


چ) الشكل البیانی المقابل يمثل العلاقة بين الطول 
الموجی (2) للموجة المادية المصاحبة لحركة 


۸ )۸( 


الإلكترونات ومقلوب سرعة الإلكترونات 8 المنبعثة 


من‌الکاشود, فإن النسبة پین سرعة الإلكترون عند النقطة × 
سرعة الإلكترون عند النقطة ر 


(h = 6.625 “10-34 Js, m, = 9.1 x 10-31 ۱۵ : (علمًا بان‎ 


0 
9 
چ 2 


۱ 1 
--)0/8( 1 


طول موجى لضوء أخضر 
الأخضر على سطح معدن السيزيوم تحررت منه إلكترونات 
بالکاد, أى شكل من الأشكال الآتية يتحرر فيها الإلكترونات من 
سطح السيزيوم وتكتسب طاقة حركة ؟ معدن السيزيوم 
ل نيم اضوه أرق رق موجن لقيو ضز فك يوت لف ماد طول موجى لضوء برتقال 


الفيروس (×) تساوى 213 1 بينما أبعاد الفيروس (ر) تساوى 11۳ 4فإن النسبة بين 

فرق الجهد بین المصعد والمهبط اللازم لرؤية القیروس ۹ 
جهد ب لین 

فرق الجهد بين المصعد والمهبط اللازم لرؤية الفيروس (7) 


19 U0 
O 4@ 


۳ 
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امتصانات 
لت 4 E‏ 
9 الشكل البيانى المقابل يعبر رود -. 
عن العلاقة بين طاقة الحرخة ۱ 9 
العظمى للإلكترونات المتبعئة و 
من الخلية الكهروضوئية ونردد و 
الضوء الساقط على الکائود, ای من 9 
الأطوال الموجية الثالية تسبب تحرر 5 


الکترونات مكتسبة طاقة حركة 0 
مقدارها [ 10-20 × 6.6 ؟ 

(علمًا بان : m/s‏ 108 × 3 ع , ول 10734 »ا 6.625 = (h‏ 

5.54 x10 م‎ © 545 07 m O 
5.65 x10? م‎ 6۵ 5.58 x 10-7 م‎ @ 


5 10 |5 20 25 3۸0 35 40 45 50 55 0 


(©) ای الأشكال التالية تعبر عن طيف الانبعاث الناتج من غاز الهيدروجين ؟ 


60 فى أنبوبة خولدج كانت سرعة الرلکترونات عند الاصطدام بمادة الفدف تساوى ۱/5 106 734 
فان أقل طول موجی لمدى أشعة (7) الناتجة تكون 7,0 
(علما بان x 105 m/s:‏ 3 = ¢ ,ول 10724 x‏ 6.625 = بل (m, = 9.1 x 10-31 kg‏ 
nm )1(‏ 8.11 (ب) x 107? m‏ 0.811 
nm @)‏ 0.059 © 1000 59 ` 


© فی أنبوبة كولدج الموضحة بالشكل لتوليد الاشعة السينية 
كان الهدف مصنوع من عنصر عدده الذرى 42 فلکی نحضل 
على طول موجن أكبر للطيف الممیز للاشعة السينية يجب 
أن يتغير الهدف إلى عنصر غدده الذزى EOL I E OEE‏ ول ظا 


55 © 52 © 74 © 290 


۳۹ 
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امتحان | 2 


©) یوضۃ الشكل التخطيطن جهاز إنتا ليزر 
(الهيليوم - نیون), أى الاختيارات تعبر عن 
دور كل من المكونات (1 , 2 , 3) بشكل 
صحية ؟ 


إنتاج الفوتونات 


فاق اننسبة بین سرعة شعاع الليزر الناتج فى الهواء 


سرعة ضوء مصباح الزینون فى الهواء 
(ج) أقل من الواحد (د) تساوی صفر 
(@ فوتون تردده ا سقط على ذرة مثارة كما بالشكل المقابل, ای EC.‏ 
من الصور الأربعة تعبر عن خصائص الانبعاث المستحث ؟ فوتون ترددہ ا 


فوتون تردده 1 2 فوتون تردده 10 0.5 
حمسال ارال" ح۸۸۸۸ 


Fo 3 


2۸۸ 
فوتون تردده 10 


فوتون تردده (1 0.25 
حصسص۸۸۸۷۵ہ 
فوتون تردده 2٦1(‏ و 
ميس وي 


حسص۸۸۸۸ہ 
فوتون تردده ۰0 


فوتون تردده ۹0 
حص۸۸۸ہ 


حساك لاله 
فوتون تردده (1 قر 


۳۹۳ 
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9 تمثل الدائرة المقابلة دائرة ترانزستور لبوابة عاکس فإذا کان 
جهد الخرج (ہم ۷) يساوى ۷ 0.8 عندما كانت مقاومة داثرة 
القاعدة (ي18) تساوى © 4000, فتکون قيمة مقاومة دائرة 
المجمع (Re)‏ تساوى تقريبًا ی 


737 × 1020 )0( 


73.7 x 10* ۵ ©( 
0737 x 10 0 © 
7370 x 10* ^ )2( 


© الشكل یوضح ترانزستور يعمل کمخبۓ إذا كانت قراءة: 
الفولتميتر ۷ 4.8 وقيمة ي1 هی K۵‏ 4.5 فان قيمة كل 
من ,0,۰8 تکون سس * 
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۲۷ [۲۲| 1۵ ٠٢١ [1۳ [1۲ [ ۱ | رموسود‎ | 


8 | ۱۲ | ۱۱۴ ۱۶ ۱۵ ۱ ۱۱ ۱۱۱۱۸۱۱۷ ۲ 
سبۃ | ب | ¡ |د ]ج |¡ ]ب 1۱1 ابا 


۸ ۳۰-۱ 
هه | اج اج اب زجلا | بر 


رقم السؤال اص[ اس عتعتعتعتھاع 


7 ھی 2/) 


ثانوية عامة)).) 


(دور أول) 
( يمثل الشكل المقابل سلخا مستقیما ((ب) موضوغا فى مجال 
مغناطیسی منتظم عمودی على الصفحة للخارم, فلكن تتولد | ساسا چ 
قوة دافعة مستحثة فى السلك بحيث يكون الجهد الكهرين دم یس جا 
للنقطة () أكبر من الجهد الکھریں للنقطة (ب) يجب ان يكون 
اتجاه حرخة السلك إلى NRE‏ ند 
(ج يمين الصفحة (د) يسار الصفحة 


© يوضح الشكل التخطیطی بعضامن ' 
" | مستويات الطاقة لعنصر الموليبدنيوم 


۷ 2- درا سونو نيقنن- 01 ب إلكترون (5) 
E, = -12 keV‏ سمهمهمهمهممهم رل طاقته = 10۲6۷ 


| المستخدم كهدف فى أنبوبة «كولدة» e‏ 
| أدى اصطدام الإلكترون 00 بالإلکترونا ہمروم۔۔ں[ ER FE‏ 
(ر) إلى طرد الإلکترون () خارج الذرة.. إلكترون (9) 
فما احتمالات طاقة فوتونات الطيف 
المميز الناتج ؟ 


| 69170 , 67 70 ج 141697 , 68167 ج 7م11 , 7216607 م6 keV .67keV‏ 57 


للإلكتر نف المنطلقة من سطة ۰7۸ وتردد الضوء الساقط 
عليه فتكون وحدة قياس النسبة بین قيمة النقطتين (2) , (1) 


@ سك مستقیم صنع منه ملف دائرى عدد لفاته (۸) ویمر به تيار شدته (1) مکنا فيضًا مغناطيسيًا 
" | كثافته (8) عند مركز الملف, فإذا أعيد تشكيل نفس السلك لملف دائرى آخر عدد لفاته مع 
مرور نفس شدة التيار فان كثافة الغيض المغناطیسی عند مركز الملف تصبح ERE‏ 


1 4 
BO‏ © 8 2 9 ن ظ و 


65 CamScanner 


O‏ ملف مستطیل مدد لفاته 2 لفة وطوله 6۷۱۱ 10 وغرضه 111 2 يمر به تیار خهربی ۸ 2 وموضوع فی 
مجال مغناظيسى خثافة فيضة ١‏ 2 . فيكون عزم الازذواق المؤثر على الملف عندما تکون الزاوية 
بين الملف واتجاه خطوط الفیض "60 يساوى 0 


16× 10-4 (د) صلا‎ 8x10 ۱ @ 843x103 N.m 6» 10-3 N.m 0( 


00 دینامو کقریں بسيط مساخة وجه ملفة 1112 0.02 , بدا الدوزان من الوضة العمودى على مجال 
مغناطيسى كثافة فيضه '1' 0.1 بمعدل 50 ذورة فى الثالی: فإذا کان عدد لفات ملفه 0 لفة فإن . 
متوسط القوة الدافعة المستحثة خلال لصف دورة يساوق .9 ہا 5 
© 20۷ © ۱0۷ © 40 © 30۷ 5 


گا الشكل البيانى المقابل یمثل العلاقة بين مقلوب 
1 . 

مرب الطول الموجن 9 المصاحب لحركة سيم 

وطاقة حرخة هذا الجسیم ,)K٤(‏ مستعینا بالشكل 


تكون كتلة الجسيم المتحرك تساوى 1:8 207 
(علفا بان : ول 10724 × 6.625 = ) 


1.67 x 171 
KE (J) 3.33 × 1۴۶ © 
7.6 x 10-39 @ 
3.8 x 10-8 © 


4×) 


۹۹ 
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0 الشكل البيائن المقابل يمثل العلاقة بين القوة 
المغناطيسية (۲) المؤثرة على سك يمر به تیار 
کهربی موضوع فی مجال مغناطيسن كثافة 
فيضه (8) والزاوية المحصورة بين اتجاة المجال 
المغناطیسی والسلك (0) , فعندما تكون الزاوية (8) 


تساوى ............... تكون القوة المغناطيسية (7) المؤثرة 
على السلك تساوى نصف القيمة العظمی لها. ۱ 
© 30 (ب) "45 © 60° (د) 120 


0 الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين 
مقدار القوة الدافعة المستحثة فى ملف 
ثانوى ©129») ومعدل تغير التیار فى ملف 


: ابتدائى مجاور له | ٣‏ ھ2 .فيكون معامل الحث 


ل0 فى الدائرة المهتزة, ما التغيير اللازم إجراؤه لمعامل الحث الذاتی للملف لزيادة تردد التيار المار بها 


| إلى الضعف ؟ 1 
| © إنقاصه إلى الربع (ب) زيادته إلى أربعة أمثال 
(ج) إنقاصه إلى النضف (د) زيادته إلى الضعف 


© يوضع الشكل سلكين متوازبين (). 00 |ذا علمت ان القوة المؤثرة ك0 سك 
| علن وحدة الأطوال لأى من السلكين N/m‏ 1075 ۲ء فتكون شدة a‏ 
التیار الخهربی (1) المار فی السلك (×) تساوی ویو 
۱ (علما بان :۲۷۵/۸۰ 1077 4 با 
| 0.1421 © ۸ 1 | ۱06 
| ]۱0۸6 (60 ۸ 100 ۱ 
ا ۱ ۷ 


امتحانات 6 


9 لام .| ۱ 
0 یبین الشكل الرسم التخطیطی لجهاز ليزر (110 - ع[3) 0 1 
مكوناته (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , ای اختیار صخي له دور هام ١‏ 
فى عملیة تضخیمہ فوئونات الليزر ؟ 
0 (2) ۱۰) ژ۴ ۱ 
9 و a‏ 


۲ 7 
© من الداثرة التى أمامك, النسبة ہین > = نہیں 
: 5 


متردد تردده 112 ل فكانت المفاعلة الحثية الكلية لها © 40ء وعند توصيلها مغا على التوازى 
مع نفس المصدر كانت المفاعلة الحثية الكلية لها ٩2‏ 2.5, باهمال الحث المتبادل بين الملفات فان 


معامل الحث الذاتى لکل ملف يساوى 711 E‏ سے 
02H @ 0.1 ۲ 0‏ (ج) H‏ 0.3 (د) H‏ 0.4 ر ht‏ 


فيض مغناطیسی عمودی على مستویهما, عند تغیر كثافة الفیض المغناطیسی خلالهما بنفس 
المعدل لوحظ أن متوسط ق.د.ك المستحثة بالملف (1) یساوی ضعف قیمتها المتولدة بالملف (2) 


/ 
/ 


5 5 1 
و و48 - ره © ۸ ج - ,۸ ك) رھ ,۸ 


aa he ۲۰: 1 کو‎ 


5000 امتحان | 3 


0 فن الدائرة الكهربية الموضخة, عند استبدال المصدر باخر 
] لهتردد اقل مع ثبات (۷) فان 


مصدر تيار هنرده 


پجتتر رر نرہ 


زاوية الطور بین الجهد الكلى والثیار 
<< 2 2 


ملف حث مهمل 
ا مقاومة الاومية 


4 4 7 1 
0 الشكل المقابل یمتل قراءة الجلقانومتر داخل جهاز أوميتر, عند 3 8 3 
| توصيل مقاومة ۸ بين طرف الأوميتر انخرف المؤشر إلن 7 1 
فإن مقاومة جهاز الأوفيتر تساوى 


5 ۱ 00 ۱ | 
3RO) 2 13 © 0580 


5 697 : ۱ 076۸ 0 

| (ي)ھ 0.83 ۱ 
۱ 12 1 
1 32 : 
1 ان / 12۷ 
۱ : 


01 اخ 2 رہ ہو سج 
@ أقل من "37ہ 2-10 (د) يساوى صفرًا 


الموجى المصاحب لحركة شعاع الإلكترونات ...... ات 
يقل إلى النصف (ب) يزداد إلى الضعف .. ج يقل إلى الربع 


(۹ 


امتحانا 
شش ۱ 


© سلكان من نفس المادة إذا علمت ان قطر السك الأول ثلاثة امثال قطر السلك الثانى ومقاومة 


السلك الثانى اربعة امثال مقاومة السلك الأول فان طول السلك الثانی ............... طول السلكت 
الأول. 
4 4 
320 5 ۱ 
36 12 | 
19 0 | 


قلب من الحدید الطاوع 


(1) نستبدل الجزء رقم (3) بحلقتین معدنیتین 
(ج) نستبدل الجزء رقم (1) بقلب من الحدید مقسم إلى آقراص معزولة 
© نستبدل الجزء رقم (4) ببطارية (6۳08) قیمتها آعلی  ٠‏ 

(د) نستبدل الجزء رقم (2) بعدة ملفات بینها زوایا صغيرة 


۲۳ 
ا ا 
EE‏ چوس 


۷ 
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امتحان | 3 


0 اربع مقاومات متساوية ؤضنت مغا خما بالاشخال الموضحة؛ ای شخل يعطن اقل مقاومة مخافثة ؟ 
WWW TWN TT EH ۱‏ 
WWW‏ ۱ یسا لیس 
0 © 
9 1 ۱ 6 9 
©) الشكل البیانی المقابل یمثل العلاقة بين طاقة الحركة 


| العظمی للإلكترونات المنبعثة من سطح كاثود خلية 
كهروضوئية وتردد الضوء الساقط, فتكون دالة الشغل 


ی و ای یا اس | 


,۸5+×10-190() 


esen 


و ۰۷ 027 
(ج) ۷ 0.027 


276۷ 6۵ | 


0 1014)1[2( 


يمثل الشکل البیانی المقابل العلاقة بين 
اقصی شدة تیار کهربی مُقاسه بواسطة آمیتر 
ومقلوب مقاومة مجزیه التیار: فان مقاومة 
الجلشانومتر (م15) تساوى eens‏ 

2000 

40 ۵ ©( 

802 @ 


10080 


61 97ں یل 
)47( ہا 
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امثمانات 
الثانوية العامة ؟ __ 


© لديك اربعة اشکال تمثل مراحل إنتاخ النیزر: ای من الأشكال يمثل عملية الإسكان المعكوس ؟ 


٠‏ سر وس سس سے سے :7ك 


ر۴ سس اال ههه رضم مسرت ب )سس 

رظ سسب 3 ممما || ۱۳۱۱۳ ب همهم 

ذظاسممممین۔ E)‏ 28 رظاسممسمسس رظ ١‏ 
0 5 ری 9 


مجال مغناطیسی كثافة فيضه 8 بحيث یکون مستوى کل ملف عمودى على اتجاه خطوط 
المجال المغناطیسی, فعند عکس اتجاه المجال المغناطیسی المؤثر على الملفين خلال زمن 


. متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة بالملف × 


۱ 1۹4 ۰ 
2 نت النسبة وب 225-222 فل ۳ ان 
قجزہ قت 2 كانت الب ۷۷۰۹ ہے ری ارون ة الكهربية المستحثة بالملف ر ٦‏ فإن به بين 


8 الشكل البيانى المقابل يمثل تغير قيمة القوة الدافعة 
الكهربية المستحثة (101©) فن دينامو بتغير الزاوية 
المحصورة بين العمودى على مستوى الملف واتجاه 
الفیض المغناطیسی (0): فان مقدار متوسط القوة 
الدافعة الكهربية المستحثة فى ملف الدينامو خلال ل ۱ 
دورة من بداية دوران الملف يساوى 7 


45 90 135 0 ۰ 


10.13 ۷ @ 3.002 ۷ © 9006۷ © 6369۷0 


83 مدفان دائریان (7) : (×) لھما نفس القطر يمر 
بکل منهما نفس التيار إذا کان عدد لفات 
الملف (×) ضعف عدد لفات الملف (۲), فای 
العلاقات التالية تعبر بشکل صحیح عن كثافة 
الفیض المغناطیسی (8) الناتج عند مركز کل 
ملف؟ 


B, = B, © B, = 28, Û 


(۷۲ 
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في الدالرا الموضعا بالشخل يمخن لبیل قالولی خیرشوف 


۵ 
قلي المسار المشلق (ندا0)ى) ضما پلی 0ٹ 2تت 9 ان ا ١‏ مو زا 
۲۹۰٢ )((‏ وا +2 92 و ۱۳0 9۷ 
6 ۰0 20 - را 21 ۱ اس[ | 
۵ ۳۸۰۵ را - ,21 001 


3٩۱-۱۱۰4۰06۵ | 


۱ ا ا ا یر 
5 ددشم سوير ہے 
wae:‏ 0 هچ چیم 


() نوض الأشكال الثالیا) اربع مكثفات متخافنة سعا کل منها (6) ای 


Rp 
شکل يجب توصیله‎ 
ری بن اللقطلین ۱ ,۱ لغلق الدائرة الخهربية الموضخة‎ 
| بحيث تكون شیمة الثيار اخبر ما پمخن ؟‎ 


2 
6 
0 4 > b 
C 
0 


يتحرك المغناطیس والملف الموضخان بالشكل وج .۸ 1 4 


ہنفس السرعة وفى نفس الاتجاه فان EEE. e‏ 
(1) جهد النقطة (8) أكبر من جهد النقطة (ط) ' ۰ 

© جهد النقطة («) أقل من جهد النقطة  )9((‏ 

(ج) جهد النقطة (×) أكبر من جهد النقطة () 0 3 
(د) جهد النقطة (۵) پساوی جهد النقطة (ط) 0 ۱ 


۷ #صل جلفانومتر مقاومة ملفه 2) 50 بمضاعف جهد مقداره © 450 فحانت أقصى قراء ةله ۷ 1 
وعندما تم توصیل الجلفانومتر بمضاعف جهد ر(,۸) كانت امن قراءة للقولتمیثر ۷ 18 فتكون 
قيمة ر(ے۸) هی he‏ 


9500 0 )( 7 8950 2)9 7 9000 2 GD) 


1 چو 
الامقتحاها الفیزیاء - ٢ث‏ / ۰۰۸/۱ ۲۷۴ 
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امتحانات , © 
0900 


ایی تمہ اس م س مایا 
ا و س رٹ رک ر و م رر مع م ج د می ا شش 


سے 


(@ الشخل المقابل يمثل العلاقة البيانية بين شدة 
الرشعاع والطول الموجی لطيف الأشعة السيلية, 
فان الطول الموجی الذى يقل بزيادة العدد الذری 
لمادة الهدف هو 116 


1 o eer merimo meme 


© الشكل المقابل يعبر عن دائرة كهربية تحتوى ١‏ 
على امیتر حرارى مهمل المقاومة الاومیے 

ومكثف ومصدر تيار متردد, فتکون القيمة 

الفعالة لجهد المصدر هی یب 

2507 © 25۷ © 
25۷ © 


جميعها فى نفس المستوی, ويمر بکل منها تيار كهربى (1) كما 
هو موضح بالشخل, فان كثافة الفیض المغناطیسی الكلى عند 
المرکز (0) والناشئ عن التيارات الثلائة تساوى ا 

0.67 ul 6 0.83 ul 9 


و 


چ لل 054 اج لب 042 


r 


۷٤ 
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٦‏ ا عا سامون وو سد صصص طن ربز الو .د جبجببمعجبجببببببسعسع عه 
۱ 


© دائرة تیار مشردد بها ملف حث ومخلف ومشاوما اومپاا 
| متصلة علي التوالی مخ مصدر قوتة الدافعة الفعالة تابن 
وتردده متغير, مستعيئًا بالشخل البیانی المقابل فان 
النسبة بين جهد المصدر وفرق الجهد بين طرف المقاومة 
الأومية عند النقطة 8 
| () تساوی واحدًا 

| (ب) أقل من الواحد 


ا +َ+ٗ ٗہ+++ً٤:++۱۱)‏ 


۱ ۱ ۲۲۱ 
۱ (د) أكبر من الواحد 


© الشكل المقابل یمثل سلك یتحرك عمودیّا على 
| مجال مغناطیسی كثافة فیضه 1 0.2. فإن 


شدة التیار المار فی المقاومة تساوی 0 ۳ 


© ۸ہ 


0۵ فى الدائرة الكهربية الموضحة إذا کان 
,21 -- و1). فان قيمة التیار الکھریں 
المار فى المقاومة وا تساوى 2000 


4 
0 749 
2 
چم 1۸ 7+۵ 


۳۷۵ 
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امتصانات 
الثائوية العامة ۳ 


امم مسج ا سد ادبم د 
لاا لاني نسوس مس مب وي تن میت مهب هتم روز دم توا يسوي تينب تج که وس ری نبیر رزیت 


و ےو اود 


8 عند استخدام ترانزستور ۱۱۵۸ كمكبر للتياز, فإذا کان نيار القاعذة يساوى 1114 1 وکانت نسبة تكبير 
الثیار (,0) تساوی 200 فان تيار المجمی يساوى ]18588 ۰۹ھ 
60 0.02۸ (ب) 2۸ 


20۸ 60 024 


9 قام طلاب بعمل رسم تخطیطی لجهاز الأميثر الحراری, 


12 4 3 
پ9 مس ٦ 9 KE‏ )۷ وی 
5 0 5 0 5 0 8 


الطالب (۱) الطالب (ب) الطالب (ح) الطالب (ع) 
| مَنْ الطالب الذى قام بعمل رسم تخطیطی لتدریج الامیٹر الحرارى بصورة صحيحة ؟ 
| () الطالب )١(‏ (ب) الطالب (ب) 
۱ (ك) الطالب (ء) 


(9) محول مثالی خافض للجهد النسبة بین عدد لفات ملفیه گ , ملفه الثانوى یتضل بمصباح مکتوب 


و و موه موه 


© فى الدائرة الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح () , ١‏ 14 هلا 

| تصبح قراء ة الأميتر بش ۱ 0 
A )(‏ 05 , )154 و2 1 49 
© 2۸ («) 075۸ 


۷ 
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۳ او ینا لو چا دم ناڈ سمي هرن لته EN‏ 4 


إجابة نموذج امتحان 0 عامة ۲۰۲۱ (دوز أول) 


STIG 
ج | د | اج‎ 
ظ‎ CIDI 


72 ۳۹۳۲ 
ی اد اه 1۱[ 


تانویة عامة ۲۰/۱ 
(دور ثان) 


رتب الاشخال الموضحة طبفا للمقاومة المخافئة لمجموعة المقاومات من الاقل للأكبر ؛ 


؟ رملما بان ‏ المقاومات متمائدة) 

R 
(4) (3) (2) (1) 
1<3<4<2@ 2><1<4<3 | 


0 من الدائرة الموضخة بالشكل يكون ےت 


2009 ہا۔ ہا- ,ا ۱ 
©0-:12+1+,1- 
1 0= پا +1 + ,1 


© فى الدائرة الكهربية المغلقة الموضحة بالشکل, عند 
| زيادة قيمة المقاومة المتغيرة (8) فإنه 011 

| ©) تزداد كل من قراعة ,۷ء ر۷ 

" | (ب) تزداد قراءة ۷ وتقل قراءة ر۷ 

| © تقل قراءة ,۷ وتزداد قراءة ر۷ 

۱ (د) تقل كل من قراءة ,۷۶۰۷ 


۳۷۷ 


متصلت , ۾ 
الفا ماف ق _ re‏ 


جم یه سیم عد مھ بو لت ۵ ی من نمی ی چ نی س ج ت ا مهن متم جه 
اس سے ی 3 سے 


0 لديك ثلاث دوائر كهربية كما بالشكل 2:1 3ای العلاقات الآنية صحيحة ؟ 


0 يمر تیار شدته آ فى موصل طوله ] ومساحة مقطعه ۸ وعند تغییر البطارية المستخدمة آصبح التیار 


المار فى نفس الموصل ] 3, فان مساحة مقطعْ الموصل تصبح کرو 
AO‏ 3۸ 46+ 


)۷ و(و‎ 2 10V 
1 22 0 


المرکز ,13 تم توصیل الملف بمصدر آخر فمر تيار شدته ثلاثة امثال شدته فى الحالة الاولی فتولد 


فيض مغناطیسی كثافته عند المرکز ر8 فان 0 
5 لا نے اجه 
() ظ 23 رظ (ج) ,8 < رظ ©) رم + > رظ رن رھ ٭ B=‏ 
© الشكل المقابل يمثل سلخان مستقیمان 2,1 فى مستوی 2 القطبالشمال لبر وی 
عمودی على الصفحة وضع بينهما إبرة مغناطيسية فی SE‏ اروا 
منتصف المسافة بينهما. إذا آمر بكل منهما تيار اتجاهه ”ہے سپ جہن 
لخارج الصفحة شدنه 1[ فان القطب الشمالی للإبرة Ri‏ ۳ 
(1) ينحرف حتی النقطة × ٠‏ ©) ينحرف حتى النقطة ۷ توت نیت 
(ج) ينحرف حتی النقطة 7 (د) بطلل فى موضعه دون اثهراف 


۷۸ 
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0 الشكل البیانی المقابل یمثل العلاقة بین خثافۂة الفيض المغناطیسی 
الناشر) عن مرور نيار خهربی عند نقطة (8) وشدة الثیار (1) المار فى ثلاثة 
أسلاك × 7۰۷ کل على حدة, فتكون هذه النقطة 
() أقرب للسلك (2) عن السلك (/) 

(ب) على أبعاد متساوية من الاسلاك (*) , (۷) , (2) 

| (چ) أقرب للسلك (×) عن السلك (ر) 

| (د) أقرب من السلك (۷) عن السلك (×) 


eon 


N.m‏ 0.86 عندما تکون الزاوية بين العمودى على مستوی الملف واتجاه الفيض المغناطیسی ٭60, 
فعندمايكون مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض المغناطیسی یصبح عزم الازدواج 


2610 (ب) .۸ 1.5 (ج) ۲.۸( 1.86 (د)‎ 1 N.m() 


یوضح الشكل سلکین متوازيين (2) , (۲) يمر بكل منهما تیار کهربی 
شدته ۸ 6. ۸ 5 على الترتیب والبٔعد العمودى بينهما " 0.4, ويتعرض 
السلكان لمجال مغناطيسى خارجى كثافة فيضه 10-5 × 2.5 تسلا 
واتجاهه عمودى على الصفحة للداخل كما بالشکل, فان مقدار محصلة 
القوی المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك (2) يساوى 


(= 47x107 1/4 (علمّابان:‎ 02020202020 ns تقریبًا‎ 
1.5 x 10“ Nm@ 15 « ۳ Nm @ 
4x 105 Nm )۵( 1.7 » 10-4 Nm @ 


حلقتان دائريتان لهما نفس المركز (0) يمر بكل منهما تيار کھریں 


شدته1 وفی نفس الاتجاه كماهو موضة بالشکل,بحیث تخون قيمة 
كثافة الفیض المغناطیسی الناشی عن التیارین عند النقطة (0) 2 


تساوی 8, فاذا غکس انجاه التیار المار فى احدی الحلقتین بینما 
" ظل اتجاه التیار المار بالحلقة الأخرى كما هو, فان كثافة الفیض 


المغناطیسی عند النقطة (0) تصبح وسو وا ا 
٠ 8 8‏ ۱:1 1 
۱ 30 0 3 0 
([ جدقانومتر يقيس فرق جهد اقصاه ۷ 0.1 عندما يمر تیار آقصاه 114 2 ودلالة القسم الواحد به 
۱ ۷ 0.01 فعند توصيله بمضاعف جهد ٤2‏ 450 تصبح دلالة القسم الواحد Hie‏ 
1 ج 1۷ 9۵) 01۷ («) ۷ 0.001 
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امتحالات 
الثانوية العامة © 


تک میت عم اد اسان اب ای سس یه هی س م ع ہج سے 
a‏ سس سس و مس یحو سول عب مسا جع سه > ست 


8 جنشانومٹر مقاومة ملشہ ,۸ یقہس تیار کهربی أقصاه ي 1 عند توصیل ملفه بمجزئ تیار 
مقاومته ,۴ قلست حساسية الجهاز إلسس لك من قیمتضا الأصلية وعنذ استبدال ,۸ بمجزی آخر 


مقاومة المجزئ ,۸ 

مقاومته ر۴ قلت الحساسية إلى ج من قيمتها الاصلية. فإن النسبة بين مقاومة المجزئ ر 
نساوی rii‏ 
200 (ج) 3 (ج) 4 5 

© الشکل المقابل یوضع تدریج الجلفانومتر فى دائرة الاومیتر, اد : 8 
فتکون قيمة ‏ 1 الموضحة بالشكل تساوی او و ا ا ی او ۱ 7 
600600 ۱ ج) ۵ 18000 ا 2000 ٩ Rx‏ 
@ 2 12000 ۵ © 10000 ۱ 


9 اربعة اسلاك مستقيمة مختلفة الاطوال × :11,22 يمر بكل منها تيار 
کهربی شدته 1 وموضوعة داخل مجال مغناطیسی كثافة فيضه 8, 
الشكل البیانی المقابل یوضۂ العلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة 
على كل سك (۲) وجيب الزاوية المحصورة بين کل سلك واتجاه خطوط 
الفيض (0 «ذء) فان أطول الأسلاك هو النسلك AE‏ هچ ای 
XD‏ ۲9 ۱ اہ طوس وبا .۰ تین 
۷٦ MO) 2‏ 


مد مس لا کے 


® قام طالب بإجراء تجربة العالم فاراداى لتولید ق.دك ملف لولبى کا 0 8 


مستحثة بالملف. وقام بالاجزاءات التالية بهدف زيادة ۱ یچ 
قیمة متوسط ق.د.ك المسنتحثة المتولدة بالملف (۶), 


الإجراء (1) : استبدال الملف بآخر ذى مساحة مقطع أكبر, 
الإجراء (11) : استبدال الملف بآخر ذى عدد لفات أكبر 
الإجراء (111) : زيادة زمن حركة المغناطیس, 

ما الإجراءات التى تؤدی بالفعل لتحقيق هدف الطالب ؟ 


111:11.1) 11:16 11 ۰1) 11 ۰10 


کک تاو عفد أ قل رج فة ا 


ھا یوضح الشكل تركيب محرك كهربى بسیط يستمر 
| الملف ۸80100 فى الدوران عند مروره بالوضع 
() القوة المؤثرة على السلك ۸8 
(ب) القوة المؤثرة غلى السلك 80 
(ج) القصور الذاتى للملف 
(د) القوة المؤثرة على اللف 
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امنمان | |4 


بہنھ عرفل ملف داثری لفيض مغناطیسی متغير تشولد فيه .درك مسلصثا (۱۵) ففند إيادنا مدد 
زفات الملف إلى أردعة امثالها مئ بشاء المساهل ابلا ولص معدل التشير فی الفیؤں المشناهلپس 


الذى یقطی الملف إلى النصف تتوتذ خلاله دنت مستمٹا تساوى 0 
:280 12 2 

10 6 7 411) 0 

© یمڈل الشكل سك مستقيم (21) موجود من دائرة ۳ 
ملق ويتحرك فى مجال مغناطیسی ملتظم ((1) كما ۱ أبن 
بانشکل, فلکی يتولد خلال السلك تیار مسئحث ائجاهه 1 
من (2) إلى (), نحو ای اتجاه (1) (2), (3) , (4) يجب (2) ج " | " سه (4) 
تحريك السلك (ز2) ؟ ۰ 


29 ۱0 


40 3© 


7 مھ 


15 1120 25 11 


© محول خافض للجهد كفاءته 6 النسبة بين فرق الجهد بين طرفى ملفیه ل وشدة الثيار المار 
| من الملف الابتدائى ۸ 10 إذا علمت أن عدد لفات الملف الابتدائي 400 لفة, فان الاختیار الصحية 
المعبر عن قيمة ,1و ,١هو‏ 0 


ran‏ ل 
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امتصانات 
_ الثالوية العامة 0-5 


0 الشخل البیالں المقابل پمثل العلاقة بين القوة الدافعة 0۱ 
اامستحثة فس ملف ثالوی ۰0۱0) ومعدل تخیر ای 
فس ملف ابتدالی ( ب مجاور ىہ ای الخطسوظ البيانية 
Y.X.W‏ یمن العلاقة بين مقامل انیٹ انمتباول 

بين الملفين (۸1) ومعدل تغیر التيار فی الملف الابتدائں ؟ 


۷۷ 
9 
۷9 
20 


© یوضج الشكل البیانی المقابل تغير الفيض المغناطیسی 
| مك الزمن والذى يخترق ملف مستطیل, فان قيمة القوة 
الدافعة الكهربية المس تحثة اللحظية تساوى صفزا عند 506 


© 0 20 
ro ھا‎ 


الكهربية المستحثة (6۳8) فى الدينامو والزمن (), فان 

ينعو ببسي يي رود سسا 
الدينامو خلال الفترة الزمنية من 0 = ) إلى و ج t=‏ 
پساوی یکو وو 2¿ ہو 5 

() ۷ 127.4 (ج) ۷ 42.5 © 7 173.2 


۱ 1 
ج۶‎ 2 leer @ 


2 
۷۴ 


TOU 1۲7771717777۲ و‎ 7 


5 


امتحان | 4 
01111010011198 
© فى الدائرة الكهربية الموضحة, عند غلق المفتاخ (16) فان ...0 
زاوية الطور بين الجهذ الكلى (۷) والتیار (1) وو DEN 30 ۱۰ A Û‏ و ۱ ] مصدر اپار 
() تقل (ب) تبقى ثابنة 1 42 x‏ 
(ج) تزید (د) تصبع صفرًا 7 ا 


8 یوضه الشكل دائرة مهتزة تختوى علس مكثف سعته 
| الكهربية (0) وملف حثه الذاتى (,آ)؛ تكون قيمة تردد الثيار 


الماربها عند تحويل المفتاۃ من الوضة (1) إلن الوضة (2) 7٠۰۸۲۹‏ 
| تساوى ف ا رات (muda)‏ 
۱ () 0.58 هیرتز (ب) 0.0183 هیرتز @ 58.14 هیرتز (د) 581.4 هيرتز 


الذاتى لكل منها 1211 50 متصلة معا بالدائرة, فاذا 
كانت القيمة الفعالة للتيار المار فى الداثرة ۸ 10 وباهمال 
إلنحث المتبادل بين الملفات فان تردد هذا التيار يساوى 


ژ و و رر ٹہ 


10 812 50172 20۲۶0 1 


ومکثف ومصدر تیار متردد والبیانات كما بالشکل, فتکون القيمة 
o. ..‏ ا 
العظمى للقوة الدافعة الكهربية للمصدر تساوى EO EE‏ ئا ےو 
| (250.1970 . 353.847 
(ج) ۷ 194.17 () ۷ 318.62 Hz‏ 1-100 


سعة كل مخثف () فان النسبة بين 


المفاعلة السعوية بالشکل (2) 
المفاعلة السعوية بالشکل (1) 


۱ 
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استصاناك 
© ذائرۂ ثبار مترذخ برشا ملف مب مھغمل المقانزم) الاومبا) ۸ 
| ومكئف مغبر السعة ومفاوما آومیا موصلا مها فلن مر 
التوالى, مس عرنًا بالكل البرالن المشابل فان محصنا) N‏ | / 
المفاعل المثی۔ة للملف والمفاعد) السعوبا للمكئف < | کت / 
ا" 
09007 سا جج ۱ 


وپ لسرما بروئون ختنتہ بر 1027 × ۱,67 


فيكون الطول الموجى المصاحب لحركة الرلکترون يساوي ۰ الطسول الموجي المصاحب 
لحركة البروتون, 
(1) 545 مرة © 1545 مرة ته 1835 مرة (د) 835 مرة 


رس تن هکس تین رز رن ی هکت ی بحلا ا لد و ۹ 9 سط7 


© |ذا علمت أن طاقة الفوئون المستخدم فى الميكروسكوب الضوئنی تساوی [ 10721 × 496.88 
وكمية حرکة الشعاع الرلکترونی فى الميكرونشكوب الالکترولی تساوی "4 | 10-22 × 7.626 


لذا يمكن رؤية جسیم أبعاده 100 400 بواسطة ع او سا 
(علمًا بأن : وله 107 × 3 دع , یز 10-34 (h = 6,625 x‏ 
(1) الميكروسكوب الضوئی فقط سب الميكروسكوب الضوئی والإلکٹرونی 


(ج) الیکروسکوب الإلكترونى فقط (د) العين فقط 


© فى ظاهرة خومتون عند اصطدام فوتون اشعة (70) بإلكترون متحرك بسرعة (۷) فان او 


0 ETE E 


RIE ERENT‏ و وم 


(©) يوضح الشكل المقابل العلاقة بين شدة التياز شدة التبا الگھروضول 
الكهروضوئى وشدة الضوء الساقط على مهبط 
ثلاث خلايا که روضوئية من فلزات مختلفة 
(۰۷۰۸۶), فأى فلز یکون التردد الحرج له أكبر من 


تردد الضوء الساقط ؟ 
() الفلز 00) © الفلز 67 الا 
الفلز 0 (د) جميع الفلزات 


e 
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© ثلاثة ملفات لولبية (7): (¥). (۸) لها لفس مساها المقحنع 


ويمكن تغيير عدد لفات كل منھا والشخل البیانی المقابل يمثل 
العلاقة بين معامل الحث الذاتى (,1) ومزبع عدد اللفات (3/2), فما 
الترتيب الصحیخ لهذه الملفات حسب اطوالها (/) ؟ 


يا < با < پا جرا < > 5 


نک تلا ۳۳۳۲ + 


EDET‏ حر سی ITT‏ ےا تكن تنعت 


5 الإشعاع والطول الموجى للأشعة السينية 
الصادرة من أنبوبة كولدم, تكون النسبة بين 
اقل تردد للطیف المي _ زری ١‏ 
آعلی تردد للطیف المستمر 
0.580 (ج) 1.75 
26 سن 05 


خلفية سوداء بها خطوط ملونة - 


خلفية من و بها خطوط سوداء 
5 ۱ ۱ 


۳ 


امتخاناتث 6 
الثانوية العامة 


2 الشكل المقابل يمثل العلاقة بين شدة الاشعة 
السينية والطول الموجى لھا فيكون الطول الموجں 
للأشعة السينية المميزة الذى يقابل أقصن کمیة 


غن الجسم .۸ 5 فان فرق الطور بين هذه الأشعة يساوى es.‏ 


30 79 ره 3 30 


r: ۳۳‏ فى تمہ فوتون 
١‏ مہہہہہ فوتون ۸/۱۱0 قوثون 270 حرج مد وود فیفخ کت 
05۸0 حہہ۸ہہ۸ فوتون مریم فوتون ۸۸*1 فوتون حہہہہہ فوتون 
لس تھے 
ذرة ذرة ذرة : ذرة 


9 0 


@ يوضج الشكل تركيب جهاز ليزر (الهيليوم - نیون), فان © وھ © 
ذرات النيون (۷6) نثار, وذلك بسبب nir‏ 
(1) تصادمها مع المكون (2) 


تصادمها مع ذرات المكون (3) المثارة 
@ تصادمها مع ذرات المكون © غير الثارۃ 1 
(د) اکتسابها طاقة من الکون () ۱ ےج 


© بفزض خفض درجة حرارة بلورة سیلیکون (51) نقی وسك من النحاس إلى درجة الصفر المطلق 
۱ (10 0), فان التوصيلية الكهربية o‏ ل ل ا E‏ 
تنعدم للسیلیکون وتزداد للنحاس 
(ب) تنعدم لكل من السیلیکون والنحاس 
(ج) تزداد لكل من السیلیکون والنحاس 
(د) تزداد للسیلیکون وتنعدم للنحابل 


۳۳۹ 
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سس ضس سن 
وس سے سے کس سح 7" 


4 عند استخدام الترانزستور کمفتاۃ وكان جهد الخرة 
(Ver) |‏ يساوى 7 0.2 وجهد البطارية فى دائرة المجمغ 
۱ يساوى ۷ 1.5 فيكون جهد مقاومة دائرة المجمع (Re)‏ 


17۷0 . 1.3377 و۵ ۷ 
0.37 به 


وک ولق ی TSE‏ 


107۸6 غ93 
۸ ۰103 9 
x10 6A)‏ 8.7 


۳.۷ 
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چں و ود ہد 


ہے وچ و re Tr Tr‏ و ہ دہ 
شة اجب اد ]جا جا باب اج جلف 
٩ | ۶۸۷ [1‏ | ۳۵ 
| یه اد اهاپ اجه اب یه 1 


20 Ng .وع‎ 


3 نانویه عامة ۲۰٥۱٢‏ 
امتحان (دور أول) 


جس س مو سح مھ سرس س سم س 


© الشكل یوضح جزءًا من دائرة بها عدة بوابات منطقية, 3 M‏ 


No 0‏ 3 
أى الاختيارات يكون صحیخا لجهد الدخل X )M( . )N(‏ ها چا ۹ ا 
حتى يكون جهد الخرة (×) هو 1 ؟ 


| دايود فى حالة التوصيل الامامں تساوى 2) 0.75 ولانهائية 
| فن حالة التوصيل العکسی فإنه عند غلق المفتاحین ,ك1 رکا 
تکون قراءة القولتمیتر هی 


9 400 م1 


© 10× 2.75 حرب) 1072 × 2.13 


2.81 x× 10-36 1.11 x 107 © 


تركيز حاملات الشحنة فی العينة 


© یوضع الجدول تركيز حاملات الشحنة | العينة | درجة حرارتها | 

| تریعة میت من نفس ماد تنبة مؤضل 
لق عند درجات حررة مخ تلف 

ای الاختيارات التالية يعبر عن الترتييب 

KE‏ و سو زور ...سان 


رر کا پر رس دب "مااع ا را 1 
© پ1 < ب1 < 1 < و1 ہے رق پا ا ۶ جا < پل 
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وس وو م ت مشش روت ا متحان |5 


۱ ا انشخل يوضع سلخین یمر بخل منهما تيار خهربی ], موضوعین بمو ی 
3 | عموديا على مستوى الصفحة, وخلقة معدنية تتحِرك لاسفل ب ۱ 
بحيث تقطع المجال المغناطیسی المتولد من تیاری السلكين, 

عند ای نقطتين من النقاظ 4.3.2.1 يتولد فى | لحلقة تيار خهربی سك به تیار © 2۰ (ع) سك به تیار 


1 
r‏ 1 
| | مستحث پنشاعنه مجال اتجاهه عخس اتجاه المجال الاصلی عند 3۰ 1 
| | النقطة المتوسطة بين السلكين ؟ 5 
)۱ +3 (ب) ۰2 3 
3 ۵ :2 4:10 


0 الشکل یوضح سك ([) يتحرك لاعلی غلن إطار معدنی مهمل 


المقاومة بسرعة منتظمة (۷) فى المجال المغناطیسی الناشن عن 1 ۱ 
مرور تیار خهربی فی السلك (1), فیتوند بالسلك ز× تیار کھریں : 7 


مستحث اتجاهه من × إلى 7 لکی تقل شدة التیار المستحث إلى 


۱ () تزداد سرعة حركة السلك ((×) إلى الضعف 
| | (ج) تقل شدة التيار فی السلك (1) إلى الربع 

]| ©) تزداد سرعة حركة السلك ((5) أربعة أمثال 
| | ©)تقل شدة التیاز فی السلكك (1) إلى النصف 


أى الدوائر الكهربية السابقة پتولد ف فن الأسطوانة المعدنية بها تيارات دوامية أكبر ؟ 


([) دائرة (3) (ب) دا رة () 
ج دائرة (2) 1 7 ) داثرة (4) 


الامتحافا الفيزياء - ٣‏ ث / ج ۱ / (۴۷:۴) ۲۸۹ 


(i CamScanner 


ل. نویه العامة ؟ 


سے سے ےر ف 


© الشكل یوضع سلخا معدنیا 2( مهمل المقاومة 
ينزلق على قضيبين معدنيين مهملا المقاومة 
بسرعة 121/5 05 وباتجاه عمودى على اتجاه مجال 
مغناطیسی كثافة فيضه '1' 2, فإذا کانت قراءة 
الامیتر ۸ 0.2 فان طول السلك 77 یساوی ای 


0.01 m 2) 0.02 m (ب)‎ 0.04 m () 


مغناطیسی 8 والذى اتجاهه عمودی على الصفحة 
للداخل كما هو موضۂ بالشكل وعلمت أن القوة 
الدافعة الكهربية المستحثة فى السلك أقل من القوة 
الدافعة الكهربية للبطارية, أى الاختيارات التالية يعبر 


منتظم كتافة فيضه 1 0.3. منتجًا ق.د.ك عظمں قيمتها 376.99 فولت. فتكون سرعته 
الزاوية = ۲۳۵0/5 ساس اع كك ا ہر ہی ںہ ہیں پر اخ ہے ےپ ےہ ESI)‏ 


200 7 )2( 150 7 © ` 0© 10070 


9 


ا مت اعد سد ہس 


E 
۱۲ 


(Vp), = 100V ۷‏ و۷( (Vp),‏ 
مستخدفا البيانات الموضحة فان القدرة الكهربية المستنفدة فى المقاومة (,۸) تساوى 
Watt)‏ 10 . (ب) Watt‏ 50 (ج) Watt‏ 55 (ن) Watt‏ 5 


مل 
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ا چ مب تج وض م م م یوس ی نید 


0 ملفان () ؛ (×). مساحة الملف (×) 


= ضعف مساحة الملف (۱) ومدد لفات الملف (») = + عدد لفات 
بخیث يكون مستواهما عموديًا علی اتجاه 
المغناطیسی المؤثر غليهما بنفس المعدل تولد بكل 


| الملف (۲)؛ عند وضع الملفين داخل مجال مغناطیسی 
| المجال المغناطیسی وتغییر كثافة الفیض 


عند لحظة غلق المفتاح (16) فى دائرة الملف (×) فإنه 30ھ 
(1) تقل إضاءة المصباح بينما تزداد قراءة الفولتمیتر ‏ (ب) تزداد إضاءة المصباح بينما تقل قراءة الفولتميتر 
© تقل كل من إضاءة المصباح وقراءة القولتميتر © () تزداد كل من إضاءة المصباح وقراءة الفولتميتر 


باستخدام المنحنی الصحية الذى يدل علں التیار المتولد فى ملف الدينامو: إذا كانت المقاومة الكلية 
للدائرة © 10 فان القوة الدافعة الكهربية المتوسطة خلال نصف دورة من وضع الصفر تساوى E‏ 
(T= 3.14(‏ 

EN 478۷ © 19.11 © 274۷۵ | 
0 
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املضاناتا 
الثلوية العامة لی 


یا سسس 
+0 ۶99:11 مسحي سسب وس سسسب زربو 


0 سك معدلی ملتظم المقطع تم تشخیله على هيئة مسئطیل ۳ k‏ 
۲ طولےة ضعف غرضه: ختس لحصل قلسن أكبر مقاومة 

خهربية يجب توصیل المصدر الخهربی باللقطتین 52507 

0 1 ۴۰۷ (ب)‎ ٥1 ۴)( 
10) xy @ 


رر ہت 


8 عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة (8) فس الدائرة 
الكهربية المبينة, ای الاخثيارات يعبر تعبیزا صحیخا 
عن التغير الجادث لكل من قراءة الفولتميتر (17) 
والفولتميتر (ر۷) ؟ 


قراءة الأميتر صفر فان قيمة ر(« ۷) تساوق ........... 
© 6۷ (ب) ۷ 45 
© 8۷ (د) ۷ 12 


(Vp) E3R ۷۸-۴۰ 


علی التوازی, كانت المقاومة المكافئة تساوى 2© 3, فان قيمة المقاومة المكافئة عند توصيلهما 
على التوالی تساوی :......... 


160 © 12060 


42۵ © ٩06 


ا فى الدائرة الموضحة, شدة التيار المار 0۷ 
7 60 1 
| فن المقاومة 2 8 تساوی ی 
0 0234 )08464 ظ 40 2۷ 
© ۱.077۸ («) 1,306۸ 9 


f 


i CamScanner 


۷ وعند غلقه كانت قراءة الفولتميتر ۷ 15 , فان 
المقاومة الداخلية للبطاريّة تساوى 49801 

© 0 3 (ب) () 2 
5 ۵ 4 


(Vg)2 = 2)۷(, 


چا( 


© یلاحظ فى جهاز الامیتر الحراری أن المؤشر یتحرك على تدریج أقسامه غير متساوية لان شاه 
| (1) الأمیتر الحراری يقيس القيمة العظمی للتیار التردد 
| (ج) مؤشر الأميتر الحراری یتحرك ببطء عند بدء مرور التيار 
(ج) كمية الحرارة التولدة تتناسب طرديًا مع شدة التیار 

(د) كمية الحرارة التولدة تتناسب طرديًا مع مربع شدة التیار 


© دائرة كهربية بها مقاومة أومية وملف حث (1) مهمل 0000 
| المقاومة الأومیة, وكانت زاوية الطور بين الجهد الکلں 
والتيار فن الدائرة (0), عند غلق المفتام 09 فإن زاوية ۱ K‏ 
۱ الطور بین الجهد والتیار ا ا ا O‏ لااب 
| () تصبح صفر 
]| ل تتغير 


(ج) تزداد 
| ) تقل ولا تصل للصفر 
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امتحانات 
الثانوية العامة العامة [__ 0 


TTT ig‏ يپچ چيپ 


ااه ألم سيت 7۰ 
ےس شا ا لك 


© فى الدائرة الكهربية الموضحة تكون زاوية الطور بين 9 [ 
فرق الجهد الکلیں ,۷ والتیارالکهربی 1 د وھ ہےر ہے ات با لسن 
© 38 
150 لم 40 
(ه) 38° - ۰ پہر 200 , 100۷ 
© *35 - ۱ 

© عندما یتصل مصدر متردد (۷ 220 ,112 50) بمل ف حثه الذاتی ,1 ۳۹ ۱ 
مهمل المقاومة الأومية كما بالشکل, يمر تيار قيمته ۸ 2 خلال 
الملف. فان قيمة معامل الحث الذاتس رآ هی سای (3.14 2 ) 
0 @ ۲۲ 0.35 
V ,50 Hz 0.04 H )« 44H @‏ 220 


@ دائرتان کھربیتان ۸ . 8 كما بالشكل, 


يداع با rad/s‏ 314 = ۵ 
H 02H‏ 0.2 
دائرة (۸) 
فإن المفاعلة الحثية الكلية للدائرة ۸ تساوى ............... والمفاعلة الحثية الكلية للدائرة 8 
تساوی یی هچ نآ OS‏ ام و e‏ (3.14 = ) 
(Î)‏ © 027600 942 (ب) 02125.60 942 
٩۰۶۵۲0 © ©‏ 62.8 «) 9 1256 2 62.8 


@ دائرة رنين × بها ملف حث معامل حثه الذاتی 11 0.2 وسعة مخثفها ۴| 0.2 ودائرة رنين 7 معامل 
۱ الحث الذاتی لملفها 11 0.4 مق مخثفها "آل 0.1 فان النسبة (تردد دائرة الرنین 9 ۳ 


© 00 
19 9 


تردد دائرة الرنين (3) 


£ 
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امتحان | 5 


09 توضح الأشكال التالیة اربع طرق مختلفة لتوصيل ثلاثة مكثفات سعة كل منها (©), 


ظ با سم o‏ : و | 


۱ الشكل (1) الشكل (2) الشكل (3) الجكل ری 

| ای شکل يجب توصيله بين النقطتين 8 , دا لغلق الدائرۃ الكهربية س 

| الموضحة بحيث تکون قيمة التيار اقل ما يمكن ؟ 

| ©اشكل ٠‏ ©الشكل) 

1 ©) الشكل )3( (ك) الشکل )4( 9 : 


2 1018 × 5.43 عندما انتقات ذرة مثارة بين مستویین من مستویات طاقة العنصر طاقة 
آحدهما 1:6۷ 1.5 - فتکون طاقة المستوی الآخر تساوق ......... 
(علمًا بان :8ہ 108 <3 دع ,ىل “1072 × 6,625 عط 0 107۳۲ 1.6 = (e‏ 


- 5 keV (ب)‎ - 24 keV f | 


- 25.5 keV (د)‎ 


ج 3۳ 


6 


الثانوية العامة ۳ 


سے سے 


© الشکل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين شدة الرشعاع سم 
والطول الموج لطیف الأشعة السينية, فان الطول 
الموجى لطيف الأشعة الس پنیة الذى ينتج عن انتقال 
أحد الذرات المثارة من ذرات مادة الشذف من مستوی 
طاقة عال (ر٤)‏ إلى مستوی طاقة اقل ( ) هو 0 


1 
1 
1 
۱ ٦ 
١ ۱ 
۱ ۱ 
1 
1 


۹0 سرب) ہ۸ الطول اللوجی سم ۰ 
۵ 2 
65 7 0 7 1 
@ و acca‏ و a‏ کے فوتون مشتث 
يصطدم فوتون إشعاء إكس بإلكترون حر وبيانات ظوله الوجی ردق 
| الفوتون الساقط والمشتت كما هو موضة بالشکل, : 
| لذا فان الفوتون الساقط فقد سے طاقته الأصلية فوتون ساقط 
1 : طوله الموجى (۸) 


© 20 
0 


(علمًا بان : ثابت بلانك = ول ور × 6.625 . سرعة یز x 103 Ê‏ 3( 


60 ım کرد)‎ 30 um (ج)‎ 50 um سير 40 (بج)‎ (O) 


الفوتون × وكمية تحرك الفوتون ر (Cs)‏ تساوى اود میں 


PJ, 


40 ہن + م42 


يمثل الشكل البيانى العلاقة بين طاقة حركة الإلكترونات KE (eV) ١‏ 
المنطلقة من اسطح اربعة معادن (10 © , 8. 4) وتردد سو کش 

الضوء الساقط على سطح كل منها. أى الترددات يسمة 
بانبعاث إلكترونات من سطحی المعدنين (18: ۸) فقط ولا 
یسمح بانبعاث إلكترونات من سطحی المعدنين (6:0) ؟ 


(5)12ا10مرںہ عم ا 


و ._ امتحان| 5 


9 يُستخدم مجهر الکترونی لرؤية يزوس ابعاده ٭, وذلك باستعمال فرق جشد قدره ۷, 
فإذا استبدل الفيروس بآخر ابعاده × 7 يجب زیادۃ فزق الجهد بمقجاز: 


افو © 9۷ گج ۷ وو ۱0۷0 


2 <,0) تاه لفشرين رهه حركية عظمن قدرضا (KE),‏ عند اس دای افون رای ترددة 
40 - رنا) تحرر الإلكترون بطاقة حرکیة عظمى قدرها ,(ك٤1),‏ 


مغناطیسی منتظم. فان ترتيب محصلة كثافة الفيض (8) عند 


النقاط €۸ © ۰ هو ۶۶0 7 پچ یس  ٔ‏ 9ٴ1 

x x< x E ۳۹‏ 
6ھ <رھ > Bg‏ <,3 کی مھ رم تی 
(ب) رظ < Be > Bg‏ > وظ 
Bp > Bg, ©‏ <ظ > رظ 


Bg > Be > Bp < (د) رظ‎ 


۳۹ ملف دائری عدد لغاته ۸ ونصف قطره یمر به تيار شدته مولذا فيض مغناطیسی كثافته عند 
۱ المزکز 8 تم قص ربع عدد لفاته وإمرار نفس التيار السابق فى الملفء فتکون كثافة الفیض 
المغناطیسں عند مركز الملف فى الحالة الثانية تساوی ESER‏ 


0 256 8 © 20 


الامتتحاها الفیزیاء- ۳ ث /رج ١‏ / (م : ۳۸) ۹۷ 
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امتصانات ۱ 
الثانوية العامة ا 


@ لديك عذة موصلات كهربية يمر بكل منها تيار كشربى (1) كما بالشكل : 


خلقتان متعامدتان متحدتا ملف لولیں عدد لفاته (6 = 0 


المرکز ولهما نفس القطر (۲ 2) ¦ وطوله ( 12 ٠‏ /) 
1 | 


12=) سه ۱ 


9 سا 


كثافة الفیض المغناطیسی ! حثافة الفیض المغناطیسی ۱ كثافة الفيض المغناطیسی 


عند مركز الحلقتین ١‏ على المحور داخل الملف ‏ ؛ عند مركز الحلقة المعدنية 
تساوی (&) ( اللولين تساوی (۷) :۽ تساوی (2) 


فأى العلاقات الرياضية التالية تعتبر ضحيحة ؟ 
(0) ۷ < 7 ۱ (ب) 2 < 2 
(ج) × > ۷ (د) ۲ < 2 


© یبین الشكل سلخین ۲۰۲ طول كل منهما 1.601 والبُعد ۱ : 5 
| العمودی بینهما 20 يمر بخل منضما تیار کهربی شدته 

۸ علد الترتيب فیکون مقدار القوة المغناطيسية 

المتبادلة بین السلكين هو کک 0 موز ھی رود شا جس 


(علمًا بان : 1۳/۸۵ 1077 x‏ 4 = ( 

2 ۲ 1.28 × 104 O 
۱ 1.28 * 10-4 )9( 

۱.28 x10 N @ 

1.28 x 1077 N )0( 


@ ملف یمر به تیار کھریں وموضوع فى مجال مغناطیسی كثافة فيضه 1" 400, بحيث تكون 
الزاوية المحصورة بين مستوى الملف واتجاه الغيض المغناطیسی (0). إذا علمت أن خارج قسمة 


طعا تا Ta SARE‏ ہن زیڈ ON‏ (8) مق حا 
عزم الازدوا المغناطيسن 

35° © ۱ ۳ 

55° ۵( ۰6۳ 


4 
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7 ۱9 وی رر رو کے 


20000 امتحان | 85 


® جلفانومتر افصن فرق جهد بین طرف ملفه پساوی ۷۸ 
| 1۷ تم توصيله بمضاعف جهد لتحويله إلى فولتميتر 
| عدة مرات مختلفة, الشخل البیالں الذى أمامك يمثل 

العلاقة بين القيمة العظمى لفرق الجهد الذى يمكن 
ان يقيسه القولتميتر (,۷) والمقاومة الخلية 
للفولتميتر (,*1 + خ1), فان قيمة مقاومة الجلقانومتر 


(,۸) تساوى 001-7 
() 2 100 (ب) () 1000 اله جيم) 
© © 500 @ 0 50 
9) فى الشكل المقابل سلك على شخل مستطیل (2060) یمر به تيار X‏ 
2 شدته ۸ 4 موضوع فى مستواه وعلں بعد 4۳ منه سك يز يمربو  ٢‏ خ۹ ے 
فيب © تيار شدته 2۸, فان مقدار واتجاه القوة المغنا طيسية المحصلة المؤثرة 2۸ 
على السلك × هما سا (u = 4 x 107 T.m/A : Ù lole)‏ 
N .‏ 10 × 1.54 إلى الیسار ۱ سا 78 


N @ |‏ 10× 1,534 إلى اليمين 
N 6 |‏ 10 × 8.57 إلى اليمين 
٩۷ )(‏ 10 × 8.57 إلى الیسار 


‘B ۰ ۰ 2 [ ۰ ۰ B ٩ ۰ [ ٠ ۰‏ 
۵0 )0 
فتخون العلافة بين القوق المغناطيسية ,۴ المؤثرة على السلك × والقوة المغناطيسية ,۴ المؤثرة 
على الشلك 7 هی عونت 
© ,۳ < ,۴ واتجاههما لأسفل ۰ (ب) ,5 < 1 واتجاههما لاغلی 
9©) ,۴ <,۴ واتجاههما لأعلى © ,۴ < ۴ واتجاههما لاسفل 


قیاسه 1 4 وعند استبدال المجزئ بآخر قيمته ۸ 3 یصبح أكبر تیار يمكن قیاسه يساوى و 


21 © 251 © ,ا3‎ 1.51, O 


0" 


® اومیشر يحتوى على جلفانومٹر قراءة نهاية تدريجه ,1 وعند توصیل مقاومة خارجية K۵‏ 50 بين 
| طرفس الاومیتر تصبخ شدة التيار الخهربس المار به ,1 ج فان المقاومة الخارجية التى تجعل التيار 
المار فن الأوميتر 7 1 0 تساوىق 200 


۹9 )ا 225 
0 8۱۵ 


5 50 
وس وهسلا 


0 
(الفیلیوم - نيون).أى من المكونات ْ 
(4 ,3 ,2 ,1) المسئول عن إثارة ذرات ۱ 9 أ 
النیون ؟ 0 


40 


الشکل (1) الشکل (2) . الشکل (3) الشکل )4( 
فان الشکل الذی عبر عن شعاع لیزر هو ها 
(1) الشکل (1) (ب) الشكل (2) 292 الشکل (3) رہ الشکل (ه) 


۱ ذرة 
E E‏ 
2 ظ ح۸۸۳ فوتون × 
سن س E‏ 
ذرة 1 
0 مظ + E‏ می کت 
Ej) @‏ - 8) 2 © (ظ + 8) 2 
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إجابات 
امتحانات الثانوية العامة 
U EE‏ 


ا سد پلیہ ہس ره 


ا 


إجابة نموذج امتحان 5 قانور 


مم ۰ ياه 
۰ 


 - 0, (7‏ ۳۲۹۸ 
| سب |[جا: یاب اج هداب 
.28 
سب ا |ج| ]باه ]اباب اجه 

وف | » | ؟ | [rE‏ |" |8 | "| م 
سبۃ اب |د ]جیپ | ]جا ب إج ]ا 
رسو | ۲۳۲۲۳۲۲۳ ۲۹۱٣۸۱۳۷ ۲۴۹۱٣۰ [FE‏ 
تع اپ اج دب | اجب ] 01 
رتسول [ 6۱ ۲ 6۲ ]2212۳ 6 |۷2[ 2۸ ]۹ 
_ هة | هاچ 1 هب ]هد 


7 
٦ 


تثُانوبة عامة ۲۱٢‏ 


۱ ۱ (دوز ثان) 


۱ 


0 2( )60 00 
PRO EY ۱‏ سول فزن با زیر یہ جس 
وا سره )| سے 4س 2 سم 3 


0 تعبر الأشكال البيانية التالية عن العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجی (۸) لعدة مصادر ضوئية 
بتفس مقیاس ی موی ویب المجسم ؟ 


مد شدة الزشعاع شدة الإشعاع 
۸ نما بجا لیا 
21 


© یوضۂ الشكل وضع الإسكان المعكوس فن غاز 423×108 بم 8010۶ بم 9۱1045 
| النیون والفترة الزمنية التں قضتها كل ذرة من الذرات 2ج ا ل ہج 
الخمسة المثارة بالمستوى شبه المستقر (ر۴) حتی 
لحظة ماء وبفرض أنه بعد مضن 10-45 × 5 من تلك # REE‏ دا 
اللحظة ستصل فوتونات طاقة كل منها ( 18 - ,86 
| إلى الذرات الخمسة الموضحة بالمستوی (رع) 
| . أيَا من الذرات الخمسة ستحث قبل انتهاء فترة العمر لها ؟ 
(بفرض أن فترة العمر للمستوى شبه المستقر (ٍ۴) = 10-3) 


(0 وہ٠‏ رہ OO‏ و .ره (د) يع ره » e,‏ 


e 
1 2x10*s 3 73x10“ 


e‏ في كيه ره هی تین رمخاظ نہ مذو با قبط فوٹون من ها هلها طول بیشن (2) على إلكترون 
حر. فقد الفوتون ( ) طاقته. . فان الطول الموجی للفوتون المشتت يصبح E‏ 


410 عه + ۸0 2 


امتمانات 


© فوتون متهرك تردده ۱۱۲۸ "10 × 7.9, فإن الخثلة المخافٹة له د سوا 
ble) |‏ بان ۱۷۱۵۷۸۰ ×3 ع ,ول ۱0 X‏ 6.625 = ) 

1.74 x 10-27 kı @ 5.82 × 10 ke (Î) 
1.74 x 107" kg )2( 5.82 x ۱0 kg ) 


6 فوتون (×) ترددہ 11 “10 × 9,375 وفوتون (ل) ترددہ 118 1015 × 1,25, فإن النسبة بين کمیة تحرك 
۱ ۲ 
الفوتون (×) إلى كمية تحرك الفوتون (۷) اف تساوى 3808 
1,۲ 
4 3 
30 9 3 


فلز الٹوریوم 
E, = ۹۷‏ 


مستعينا بالبيانات على الرسم تكون اقصی سرعة للإلكترون المنبعث نتيجة سقوط فوتون ۷۷ 


E علں سطح فلز الثوریوم تساوی‎ 
743 x 10° m/s @ 7.43 x 10“ m/s 00 
7.43 x 10° m/s OD 7.43 x 105 ولس‎ | 


@ فى الميكروس كوب الرلخترونی, تكون النسبة بين آقصی سرعة للإلكترونات عند استخدام فرق 
جهد قدره K۷‏ 60 إلى افصی سرعة للإلكترونات عند استخدام فرق جهد قدره 167۷ 20 ھی 000 
(علمًا بان : كتلة الإلكترون = ع) 10-31 × 9,1 وشحنة الإلكترون = 0 10-19 × 1.6) 


0۵ ۷ج ود 6 


© سطح معدنی دالة الشغل لمعدنه (,1)ء اسقط عليه فوتون طاقته (,۴) والثى تساوى ثلاثة أمثال 
دالة الشغل للمعدن فتحرر الرلکترون بسرعة (۷), وعند استبدال الفوتون الأول بآخر طاقته (,]1) 
والتی تساوی سبعة أمثال دالة الشغل للمعدن, فان الرنخترون سیتحرر بسرعة و 


| (ج) 3۷ وا 16۷ 6۷0۵0 


۳. 


(i CamScanner 


والنقطتان 4€ على جانبی السلك, فإذاخانت كثافة الفيض عند النقظة ۸ 
هن , وخثافة الفيض المغناطیسی عند النقطة € هی 8 فان النسبة 


0 ملفان دائریان لھما نفس المرکز ونفس عدد اللفات ومختلفان فى 
۱ ۴ نصف القطر ويمر بكل منهما تيار کهربی ,1, رآكما هو موضة 
۱ بالشكل, إذاعلمست ان كثافة الفيض المغناطیسں الناشن عن 
' تیار كل ملف عند المرکز المشترك تساوى (8), فأى من الاختیاران 
التالية يعبر بشكل صحیح عن العلاقة بين قيمة ,1. ر1 واتجاههما 
وخذلك محصلة كثافة الفیض و ود 
المرکز المشترك (ظ) ؟ ۱ 


| رآ = رآ عکس الاتجاه 


21 00ش‎ RTOS TEARS TEA لیمعت‎ 


مستقيمان (1) . (2) مماسان للحلقة وفن نفس مستواها كما 
| بالشكل ويمر بكل منهما تيار كهرس: لکن تظل محصلة كثافة 
| الفيض المغناطيسى عنذ النقطة (51) هی (ظ) فان التيار المار فى 
| السلك (2) تكون شدته .......... واتجاهه میلس ق وا اق ا رق 7 
(10ء لاعلی الصفحة 
(ج)1ء لأسفل الصفحة 
(21)2 , لاسفل الصفحة 
(د) 1 2 ء لأعلى الصفحة 


۳:۴ 
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امتحاناث 
الثانوية العامة 0 


0 200 قاجا ما تسد بای 


سے ت ر ت ت موت ی ع رج ل لصوي سس م ا وم جم جمس م ع سم مم و ع و ع و م ص ع جم ص ت ت ی لم عو سے 


9 سلخان × ر مستقیمان متوازيان يمر بھما تيار خقریں كما ملك (() 
بالشكل, فان القوة المتبادلة بين السلكين تساوى lai‏ 


(إذا علمت ان ۰ 107 (l= 4 î x‏ 7 
x ۱0۱۱۵0‏ 2.67 ۳ رم 
(ب) 10۶۷ ×8 4۸ 
© 1۳ ۷ 5 ۱ 
(0) 104 × ۹33 اا 1 


فيضه 1 0.02 بجیث يصلع مستوى الملف زاوية "55 مة اتجاه الفیض المغناطیسی, عند مرور تيار 
شدته ۸ 4 بالملف, فان عزم الازدواج المغناطیسی المؤثر على الملف يساوى و 
x10 N.m@ 262102۱۸۵ 4۷10*۱۱۰0‏ 320 ) لا( خور × جوم 


توصیله والذی يعمل على زيادة قيمة فرق الجهد نان بمقدار 10 58 تساوى سا : 


۱0۵ (ج) 16 10 © 0 1.1 (د)‎ 0.9 kO (î) 


0 سنك معدنی مستقيم يمر به تيار کھریں ,نی إلى جزئین 
| متساویین ومتعامدين ۲:20 ثم وضع داخل مجال مغناطيسى 
منتظم عمودى على جزئی السلك كما هو موضح بالشکل, نحو 
أى نقطة (۲۷ . × . ۰۷ ,7) تتحرك النقطة ‏ ؟ 
© النقطة ۷ © النقطة × 
(ج) النقطة ۱۷ (د) النقطة 7 


© یوضج الشكل البیانی العلاقة بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة على 
| سلكين مستقيمين .۲ وجيب الزاوية (0 هأة) المحصورة بين كل سلك 
واتجاه المجال المغناطيسى الموضوعين فيه والذى كثافة فيضه (8), 


لنسبة بين التيار المار بالسلك 
جس ان مسد اند ري تح ن 
ن طول ست ا ت وی 
طول السلك (۲) او اع 
4 
9 


رت 776 u‏ کا 


ص9 امتحان ۱ 6 


® يعبر الشكلان البیائیان عن العلاقة بين شدة التيار المراد قياسه فى جهازى اميتر مختلفين 
ومقلوب قيمة مقاومة متغيرة ( ,۸) تمثل مجزی التیار فى كل منهما. فتخون النسبة بين مقاومة 


| الجلقانومتر فى الأميتر الاول ومقاومة الجنفائومٹ فى الامپتر الثانی i)‏ تساوی ...+ 4 


1(۸) 


1۔م ا 01 
(2-1٤)ا_‏ ()) سب ۱ 
3 / 2 02 


میت )1( الأميتر (2) 


الأوميتر تصبح شدة التیار الکهربی المار به 1 3 


1 ۰وعندما تستبدل المقاومة (1) بأخرى قیمتها 
R(‏ 3) فان التيار المار یصبح 


REAR) 
ری‎ 


1 4 
9 و1 و وی و 


1 
( یا 2 


حالة التوصیل الأمامى = 60 0.3 ومقاومته فى حالة التوصیل 
العخسی لانهائية, فان قراءة الأمیتر تساوی 
A 0‏ 24 


27۱۸6 | 


0 ووم . شدة تيار الباعث .1 
إذا كانت نسبة التوزيع ) (O‏ لنرانزسنور هن فان النسبة شدة تيار القاعدة ۳1 5 مم روم 


B 
198 )۵( 200 © 99 © 100 


الامتحا الفیزیاء - ۳ ث / ج ۲۹:۴(/۱) ۳.۵ 
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اا ؟ 


500001111111 ١ 
١ ت ن ر تا‎ 
9 ۳ س س س م ب ن تا مات پس ست س ت ت ات ت ی پت ۱۰۰۰ 7 و ی وا‎ 


0 یوضخ الشكل البيانى العلاقة بين تركيز الرلخترونات n x10" (em)‏ 
| الحرة (8) ومقلوب تركيز الفجوات 5 وذلك لبلورتين بلورة (×) میں 
() , () غير نقيتين من مادة شبه موصلة؛ فان اللسبة بين 


ترکیز الرلخترونات الحرة فی البلورة النقية (×) لھا 
ترکیز الفجوات فی البلورة النقية (۷) [ي"] 


9 72 و 2۶ 
@ 2 سی د 


ہے کج ات 


صصق 


: 
یں 
> 
4 


سہ سی سے ہے چا ہے ہس سے ہ۔ سا 


ونفذت التجربة أربع مرات: حيث تم تحريك المغناطیس والملف بالسرعات الموضحة بالأشكال 
الأربعة. فان مؤشر الجلفانومتر يكون له أكبر انحراف فى التجربة ہو 


© ملفان دائریان (2(:)1) عدد لفاتھما ,11 ,آلآ على الترتيب ولهما نفس مساحة المقطع وضعا فى 
فيض مغناطیسی عمودى على مستويهماء عند تغير كثافة الفيض الذى يقطعهما بنفس المعدل 
لوحظ أن متوسط ق.د.ك المستحثة بالملف (2) يساوى ربع قيمته المتولدة بالملف (1) فإن 


تا 
رن رلا چ رلا : © را 8 - N,‏ 


N= 2 رل(‎ ( N, < 4 رل(‎ © 


۳۰۹ 
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۹ 


® امامك ارب قطع معدنية منمائلة الابعاد لمعادن 
مختلفة. والجدول المقابل ببين قيم التوصيلية 
الكهربية لمعادن تلك القطم, عند تعرض القطع 
المعدنية لنفس الفیض المغناطیسی المتغير الناتج 
من مصدر تيار متردد ومع إهمال الاختلاف فى النفاذرة 
المغناطيسية لهذه المعادن, فان القطعة المعدنية 
إلتى تتولد فيها اقل كمية من الطاقة الحرارية نتيجة 
۱ ۱ انتیارات الدوامیة هی القطعة التى من المعدن بد 
WO‏ (ب) 26 
و 9 7 ۵0 7 


!2ع 107 x‏ 3.5 
اتہر 21ع 107 × 298 


0.217 x 107 تاه‎ 


ns 


۱ [) يوضح الشكل سك مستقیم (:) طوله ٥ء‏ 20 يتحرك عمودیًا علن ۶ 
ا اتجاہ فيض مغناطيسى منتظم بسرعة 79/5 2ء فتولد بين طرفيه قوة 
دافعة مستحتة مقدارها ۷ 0.02, حيث أصبح جهد النقطة (×) أكبر من 


جھد النقطة (ل). فان قيمة واتجاه كثافة الفیض المغناطیسی ٤7‏ 1+ 
(1) 7 0.05 عمودی على الصفحة للداخل () 1 03 عموبی علی الضفحة ادن 
© 1 0.05 عمودی على الصفحة للخارج (م 7 05 عمودى على الصفحة للخارج ٠‏ و 
۵ يمثل الشکل سك مستقیم (۷۶) موضوغا فى مستوی 
| الصفحة يتحرك لأعلى بسرعة ۷ فيتولد فيه تيار مستحث اتجاهه 1 
| من (۴) إلى (لآ). أى من الأشكال التالية تعبر عن اتجاه الفیض کر 
| المغناطیسی المؤثر على السلك بالنسبة لمستوى الصفحة ؟ 
ا خی ریا رج (ھے) نا سیب هام پٹ وچ SIRT‏ 


ا مها ۲ 100 فيكون الزمن اللازم لوصول القوة الدافعة المستحثة إلى ۷ 50 للمرة الثانية من 
| بده الدوران یساوی و 


1 1 1 
نت © 200 00 0 


۳ يوضح الشكل محولا كهربيًا مق EEE‏ 80% ` 

0 والنسبة بين عددی لفات ملفيه 5 .فان قيمة کل من 
فرق الجهد الناتج عند المللف ی وشدة التیار المار 
بالملف الابتدائى هى على الترتيب REE‏ 


8۸۰1083۷ 9 8۸۰1056۷ 9 1083۷0 


3 
< 


کل 
0 


6۸۵ ۱105.6 (O) 
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سس سس سس« 


© ملف منوضحوع عموديا علس اتجاة مجسال مغلاطیسں منتظم. فإن النسبة بين 
متوسط القوة الذافعة الخهربية المستحثة بالملف علدما يدار 1 دورة خلال امن ()) 


هش کلم رب اف و و ياوا وج یا GEE AD‏ مہا 
متوسط القوة الدافعة الخهربية المستحثة بالملف علدما يذار ل دورة خلال نفس الزمن (0) 


025 © 72 05) 


8 ملفان متجاوران ملفوفان على قلب من الحديد 
| كما بالشکل, فعند لحظة غلق المفناح 1 ی 
(1) تزداد إضاءة الصباح وتظل قراءة الفولتمیتر ثابتة 
(ب) تقل إضاءة المصباح وتزداد قراءة الفولتمیتر 

© تقل إضاءة المصباح وتقل قراءة الفولتمیتر 

(د) تقل إضاءة المصباح وتظل قراءة الفولتميتر ثابتة 


۳۳ ملف دينامو مساحته 77 0.1 مخون من 200 لفة يدوز 
بتردد 112 50 بين قطبی مغناطیس كثافة فیضه 1" 20 
بدا من الوضة العمودی كما هو موضح بالشکل, أى شکل 
بیانی يعبر تعبیزا صحیخا عن قيم ]7۱ اللحظية المتولدة 
فى ملف الدینامو عند دورانه من الوضع المبین خلال الفترة 
من 6 0 إلى 225 5 ؟ ۰ 

. كتمع‎ (V) 
1535 4 الال ريده يذ‎ 


t(ms): 


سس ےس سس سا سداد سا کالما 


۳۰۸ 
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© | امتحان‎ OO OR 
N يمثل الشكل جا مسن دائرة خهربية تحشوق على‎ @ 
8: ۱ ۱ مجموعة من المقاومات المتمائلة, تضون المشاومة 8 م‎ | 
المكافثة بین ال ۱ ۷ ۰ 11 ۱ ۸ تساوق 4 ات راز الا سان سب یت ااي ت یسم‎ 
R OR ع‎ 
8 (ب) اہ‎ 5 ۲ 


3 
ع و 


© یمثل الشکل جزءا من دائرة كهربية مغنقة 
اتجاهات ,ا ۳ ۰ هی اتجاهات تقليدية للتيار 
بینما اتجاه 1 هو اتجاه حرکة الإلکترونات, لذا 


فان (م) = کی کی ےل 
I+L+LO O,‏ 
یا - رآ +پا () 1 - را +1 


8 لديك ثلاث مقاومات كما بالشخل, 
6R‏ 2 59 2 و1 2 ,1 


عند توصيلها على التوازى كانت المقاومة المكافئة تساوى 52 4, لذلك فان قيمة المقاومة المكافئة 
عند توصيلها على التوالی تساوى ل o‏ 


3920) 70-0 2700 9۵0 


املسالابت 


الثانوية السام 

فس الدائرۃ الخهربي الموضهها بالشسخل خالت فرام | ۳-4۳ 
الشونتمیئد والمفنام 14 مفتوع 14 فولنٹ ومند فال تسس 4 1 
المشنام کا اصبحت فرامنه 8 قوست متخون فيا سے 
المقاؤمة الداهلیا) للبطارية تساوق .. .... فى 5 ) 
() 0 ۱24 © 030 ی 
بعد ب( 0" ٣۷‏ ۲ 
۱ 


0 023000 


بوضخ الشخل البپانی المقابل العلاقة بين المقاومة الخهربية (8) 
لعدة اسلاك مصلوعاة من مواد مختلفۂ (لها نفس الحلول) ومقلوب 
احجامها )¥( فیخون ٹرٹیبپ معامل التوصيل الخهربى (0) 
للمواد المصلوغ ملها هذه الأسلاك خالاتن 
( رہ < 6< ,6< ره 
۵ ,6 < ره <ره < 6 
© ,6 < ره < ره یہ 
© ,6 < يه < ره < ره 


SS 


پلتفل إلخترون بين مستوپین طاقة فن ذرة ما مطلشا فوتونا: 
بافتراض أن طاقة المستويين خما هو ممثل بالشخل. فان نوع 


فولول ۱ 
ححیمییہ 
الطيف وطاقة الفوئون هما ال ٹکٹ . ب'۷٣٣٣٣٣۷۷‏ ب9 


ا هن انبوبة خوندج لتوليد الأشعة السينية إذا انطلق أحد الإلخترونات نحو الهدف بطاقة 1:0۷ 70 
واصبحت طاقته k۵۷‏ 54.5 نتيجة تشنته: فان الطول الموجی لفوتون الطيف المستمر للاشعة 


السينية الناتج فى هذه الحالة پساوی و 
(غلفا بان ؛ ولس 105 × 3 عع ,© 1071 (h = 6.625 x 107“ Js. e = 1:6 x‏ 
x ۱٢۰۳ n © 1.01 x ۱0۳۲ m O)‏ 2.28 
x 107" m 6( 8.01 x 107" m‏ 8.77 
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_ سوا مس دی 


® يمثل الشكل قيمة مستویات الطاقة لبعض مستویات 


1۳ -R. keV 
: عنصر ما مستخدم كخهدف فس انبوبة كولدم, عیہرںیہ‎ 
رتا‎ -18.6 keV عند انتقال إلكترون كما بالشكل فان الطول الموجں‎ 
لفوتون اشعة × الناتج = ا"‎ 
8 -74 keV (= 16 x 10°C, e = 3 x 10" زعلما بان :یآ 1077 × 6,625 = ۸ا, ولس‎ 
3.6 x 10-!! m @) 9x10 "mn 
1.9 x 107" m (7 6 x10" m@ 


® فں إحدى الدول التى تتميز بجو حار جذا اراد طالب استخدام الأميتر الحرارى الموجود فى معمل 
| المدرسة غير مكيف الهواء, 


EBE ۳ 


أى شخلین یوضحا وضع مؤشر الأميتر الحرارى بشكل صحیح عند درجة حرارة المعمل ؟ 
(علمًا بان : ۴۷ شريحة من مادة لها نفس معامل تمدد سك البلاتین والإيرديوم) 


1:40 2.3@ 3 16 4۰200 


(1) 


© فن الشكل دائرة تيار متردد بها مقاومة أومية وملفی حث 
مهملا المقاومة الأومية. عندما کان المفتام (16) مفتوح كانت 0۸۵ 
زاوية الطور بین الجهد الکلی والتیار (0).إذا تم غلق المفتاح (10) ۱ 


و رج رت 


0 
(1) تزداد 


© 
(ب) تقل ولا تساوى الصفر مصدر تيار متردد 
(د) لا تتغير 


9 عہن )۴‏ 9 00,240 
3 مصدر تیار متردد ينتج ق.د.ك عظمی قیمتها ۷ 1/2 100 موضل 


بثلانة مكثفات وامیتر حراری كما بالشکل, مستخدمًا البیانات 
الموضحة فإن قيمة المفاعلة السعوية (Xo‏ تساوی ین 
00 80 © 202 


(ج) 2) 40 ۱ (د) 00 50 | ۷ ۷2 و 


۳۱ 
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ا امتصانات 
a‏ 0200 


+9 9 ,تبںو9و-وؤ-و-وؤ ٔ0011 
ن رت ا نما سمت یریس ھک اح وحم رہ ہش 3 
ہہ رر رش ہہ ہے 


سے سے ےی وم ےی ہے 


زا ملف حثه الذاتى (1) مغمل المقاومة الأومية أدمج فى دائرتين للتيار المتردد خما شو موضخ بالشکل, 


فان النسبة بين م تیار الحائرة (1) ے 
تيار الدائرة (2) 7 


و 


2 یوضح الشكل المقابل توصیل مکتفین على التوالی سعة كل منهما (0)ء 
وعند توصیل مكثف آخر على التوازی بین النقطتین ۸ ۰ سعته تساوق 
نصف سعة أحد المكثفين. تکون السعة الكلية للمكتفات الثلاثة 
تساوى ۔ ERE:‏ 


60 


20 ہے 


مقاومة آومية متصلین على التوالی, إذا زادت سعة المكثف للضعف ویراد 
۰ الحفاظ على الدائرة فى حالة رنین, تكون النسبة بین المفاعلة الحثية فی 


i CamScanner 


۲٢۱١۹ ٣۱۸۱۱۷ ۱٦٦١٦١٠٠ ٤ 
lale a 


یس ۳۹ 
ك ‏ ل ۴ اف اه ن ج ج 


جو می وج تہ 


فان معامل الحث الذاتی للملف' ی 
© يزداد (ج) يقل تفیر (ن) يصبح صفز 


([) متساوية فی الشدة ومختلفة فی الطور (ب) متساوية فی الشدة ولها نفس الطور 
(د) مختلفة فى الشدة والطور 


©) مختلفة فی الشدة ولها نفس الطور 


© ای من التعديلات التالية لجهاز جلشانومتر مقاومته ۸ تجعل مداه فى قياس شدة التيار لکهربی ‏ 1 
اخبر ؟ ۱ 
. (1) توصیله بمقاومة على التوالی قیمتها 18 0:5 (ب) توصیله بمقاومة على التوالی قیمتها 2۴ . 


() توصیله بمقاومة على التوازی قيمتها 0.515 () توصیله بمقاومة على التوازی قیمتها ۸ 0.2 


چم 


20 ` 
0 الشكل المقابل پمٹل جزء من دائرة كهربية, فتكون و برا ۸۷۷۵ 


© انتقل |لکترون ف ذرة الهیدروچین من مستوی طاقة رتبته 7 إلى المستوی الأول فانبعث من الذرة 
فوتون طوله الموجی ٦‏ 107 × 9,51 فإذا علمت أن طاقة المستوی الأول [ 10-18 × 2.176 - 


فان « تساوی .............. (علمًا بان ىل 10724 × 6,625 = (e = 1.6 x 10-19 © , e = 3 x 108 m/s, h‏ 
60 5 4 3 | 
0 تعتمد طاقة حركة الالکترولات عند وصولها للانود فی أنبوبة آشعة الکائود على موم ۱ 
() اغا ا اد ۱ 
(ب) دالة الشغل لمادة الآنود ١‏ 
(ج) شدة المجالات الكهربية والمغناطيسية لنظام توجيه الشعاع 
(د) فرق الجهد بين الآنود والكاثود ۱ 


Af 
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5 ...10110000 
ها الا سود م سحيب عع عا ایا 


۱ 60 #د ملف‌دائری لصف قطره 


0 مدد لفانه إذا مر به نيار کهربی تولد ملد مركزه فيض مغناطيسي 
خثافته ۲ 1075 × 4, 


فان قيمة عزم ثلائں القطب المغناطیسی للملف تساوی 02 

(ملما بان :۱۷۱/۸0 1077 × ۶ 4 = (qa)‏ 
)2س۸ 0.032 
(2) ۸.۸ 0.064 


0.025 A.m? اه‎ 
0.046 A.m? 


0 اثناء دوران ملف المحرك الکھرہی خلال لصف دورة من الوضع الذى يكون فيه مستواہ موازيًا لاتجاه 
| المجال المغناطیسی فان عزم الازدواج المؤثر على الملف 


(1) يزداد ۱ ۱ (ب) يقل 
۱ ) يزداد ثم يقل (د) يقل ثم يزداد 


و ویو 


© الشكل البیانی المقابل یمثل العلاقة بين المعاوقة (7) لدائرة 

| تيار متردد وتردد المصدر 6) المتصل بمكثف ومقاومة أومية 

وملف حث جميعها على التوالی, ما الذى يمكن استنتاجه 

عندما يكون تردد المصدر :112 40 ؟ 

(1)سعة المكثف = معامل حث اللف - ۱ 

(ب) الفاعلة السعوية للمكثف = © 10 پوس ش ان 
(ج) المفاعلة الكلية للمكثف والملف - 62 10 
(د) القاومة الأومية بالدائرة = © 10 


2)9©( 


للا إذا انحرف مؤشر الجلفانومتر بزاوية مقدارها *30 عند مرور تیار شدته 4| 300 خلال ملفه, فان حساسية 


الجلفانومتر تساوی ا دا 
() هراوءل + © هلول 2 
٠ 0.1 deg/ıA ©‏ © نومه 0.15 
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الامتحالات العامة 0 
کسی سش شا 


کی a‏ 251101112 سے ۳9 ا 0 صھ]) 


0 مصول كهربس غير مثالی متصل بدیلامو نيار متردد پمخن نغيير سرعة دوران ملفه. آی من 
الاشہکال البياليه الثالية يمخن ان پمثل العلاقة ہین قدرة الملف الثالوى (,) للمحول وقدرة 
الملف الابندائی (Pp‏ له ؟ 


(ملفا بان ؛ الکمیتین ممثلئین على المحورین بلفس مقپاس الرسم) 


فان قیمة التيار المار بالدائرة تساوى ............. 
2۸0 )4۸ 
6 6۸ 


© ,(1011) © ,)1001( 
© ,)1101( ,)111( 
© الشكل البیانی المقابل يوضح العلاقة بين المقاومة (8) 
لخل سك من مجموعة من الاسلاك من نفس المادة 
مساحة مقطم کل ملھا ٦۶‏ 0.2 والطول (/) لكل من 
هذه الأسلاك, فإن المقاومة اللوعية لمادة هذه الأسلاك 
نساوی 7 

107 سك‎ O 

2.5 x 10-3 20 @ 


5 x 10-3 ھ0‎ © 
7.5 x 10-3 ھ0‎ @ 


1۱ )0( 


۳۸ 
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() فى الشخل المقاسل سلك مس٢تقیم‏ يمر به نيار 
خهربن 1. فتکون العلاقة بين خلافئی الفيض و 
1 
المغتاطيسى علد النقطتين : , ل هن م ا 
48 < ظط ۲ 
x 0‏ 0 ,22 0 


ایت تچ 
@ 2 .ظ B, = B,D‏ 


® سقط ضوء تردده 112 1014 × قلس شطع فلز فالبعشت مله الخترولات بطاقفة حرخة عظمی 
۱ ۲ فان دالة الشغل لسطخ الفلز تساوى RD‏ 


(hı = 6.625 x 10-34 یز‎ , e = 1.6 x 10-17 °: ر )ةا بان‎ 
2.8 × 10:19 1 (ج)‎ 2.1 × 10° 
9.12 × 10-20 1 )۵( 32 x10 7 @ ۲ 


0 20 بعجلة متوسطة 1/52 5 علی امنداد محور حلقة معدنية ثابتة 

مساحة مقطعها 1812 0.05 فتولدت قوق دافعة كهربية مستحثة متوسطة ۸ 
فن الحلقة مقدارها ۷ 0.02 اثناء سقوطه خلال المسافة ۸۲ء فان التغیر em‏ 20 
فى كثافة الفیض المغناطیسی الناشئ عن حركة المغناطیس خلال هذه 

المسافة (40) یساوق .20 (علما بان :۵۸2 = ۵) 

01 09 008210 0.043 79 0022700 


@ إذا کان فرق الجهد بين المصعد والمهبط فی البوبة كولدج هو ۷ 13250, فان اقل طول موجن 


للطیف المستمر لاشعة × هو 7 

(e = 1.6 x 10-19 C , h = 6,625 x 10734 (علفا بان ¦ ۳/5 *10 × 3 = ¢ , ىل‎ 
` 6.625 x10" هه‎ . 107 × (0۰21 0 
9:375< 10711 ور‎ )2 3,752 x 10-11 m @ 


فى ليزر (الهيليوم-نيون) وضع الإسكان المعكؤس یحدث لذرات rit‏ 
() الهيليوم ققط . (ب) النيون فقط 
| (©) كل من الهيليوم والنيون (ك) الكوارتز فقط 


' الامفتحاها الفيزياء - ۵۲ / ج )٥۹۰(( / ١‏ 40 
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0 مخول کھزیں مثالن مدد لفات ملفه الابتدائں نصف غذذ لفات ملفه الثانوی: ويتضل ملفه الابتدائی 
بمصدر جهذ متردد ۷ 240 فیمر خلاله تيار فيمتة ۸ 3 فإن القدرة الخهربية الناتجة من المحول 


تساوی نام میب 
ز0 W‏ ۱80 (چ) ۱۷ 290 @ ۱۷ 720 (o)‏ ۷ 840 
8 3 الشكل المقابل يوضخ سنخین طویلین راسيين يمر 1 1 
شلالھما ٹیاران خهربيان اتجاههما إلى اسفل, فتخون 
نقطة التعادل 5220 
(1) بينهما وعلى بُعد 617 16 من السلك ۸۸ 55 
(ب) خارجهما وعلى بُعد 617 16 من السلك ١۷‏ ۸ ا ھش3ءبیط 


(ج) بينهما وعلى بعد 670 12 من السلك ۷ 


أ#يع) فى الدائرة الموضحة مصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 


1 العظمں ۷ 400 متصل بمقاومتين 2) 62,5 15, فان القدرة 08 
الكهربية المستهلكة فى المقاومة 2) 5 تساوى ۶+ ںبں و 
0 ۷ 500 (ب) ۷ 1000 5 
(ج) ۷ 1500 (د) W‏ 2000 ین 


© قضیب معدنی طوله ) پتحرك بسرعة منتظمة في انجاه عمودی على مجال مغناطیسی منتظم 
كثافة فیضه 1:11 36 فتولدت قوة دافعة كهربية مستحثة بين طرف القضیب مقدارها ص 128 
اثناء تحرخه مسافة مساوية لطوله فى زمن قدره 5 0,18, فان قيمة / تساوی ممیت 
8cm)‏ (9 سه 16 ` 
(ج) 24cm‏ (د) cm‏ 64 


۳۸۹ 
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امتحان 7 


5 م سے وی اب سس اد دیص سے 
ل رتس جح ص۰۰9( 


فيد الحالات الأتية تخون المقاومة المخافلة للمجموعة أصغر قيمة ؟ 
۱ 
۱ 
۱ 


ت ےا ۰۱۳۷ 


@ الشكل المقابل يوضح ملفين لولبيين ۲۰٢‏ لھما نفس عدد 


کھریں مستمر. فأى من الأشكال البيانية التالية يعبر عن ١‏ 1 
۱ نسب كثافة الفيض المغناطیسی (8) الناشن علد نقطة .رم 5 
عند منتصف طول كل ملف وتقع على محوره ؟ ب 
)0 4 


فى الشكل المقابل دائرتی تيار متردد بهما مصدران متماثلان 
الجهد الفعال لكل منهما ثابت. يتصل المصدر فى إحداهما 
بملف حث مهمل المقاومة الأومية ويتصل فى الآخر بمكثف 


المار فى کل منهما فإن قيمة التیار 7پ ٹا پ!'ٹ-ٹ>یگ‪یی۹٘۷۳۹۷, ۰ 
| © تقل فى الدائرة 11) وتزداد فى الدائرة ۱ 
| © تزداد فى الدائرة ۱۱۱ وتقل فى الدائرة 15۱ 
@ تقل فى الدائرتين 
| © تزداد فى الدائرتين 


e‏ د 


۳۸۷ 
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موس 


0 تاک ےکھد دنت یدک ھا کو ہے ٔپ“ء,,9ٔصٗ 10-20222229۳9۳ ے 


® فن الشكل المشابل إطار معدلی مستظيل موضوم بجالبہ وفی ١‏ 
نفس مستواہ سلك مستقيم طویل یمر بة تیار خهربی, فشن اق 
الاتجاهات الثالية يتهرك الإظار ليتولد به نيار مستحث ف اتجاه مس اسب 
دوران عقارب الساعة ؟ ۱ 
10 (ب) م ۱ 


9 الشكل البیانی المقابل يمثل العلاقة بین شدة الإشعاع والطول شدة الإشعاع 
الموجی لطيف الأشعة السينية الصادرة عن انبوبة خولدع, فإذا 
زاد فرق الجهد بين المصعد والمهبط فان eee‏ 

() .2 تزداد ۱ 
(ب) ۸ تزداد 

ج ہ۸ تزداد 

(د) ا مساحة أسفل النحنی تزداد 


14 بانشکل, فإذا قال ی ادها شای كرارق وكثافة 4 
الغیض المغناطيسى علد مركزيهما المشترك (ء) تساوى صفر فان العلاقة © 
بين شدتی التیار المار فيهما ھی that‏ 

1 
() ۶ - 1 © =1 © ر1 22 1 © ,1۰۶41 


| النقطتين ۸۰ تساوى 006 
| 190 1690 
| 3206 ۵ ۵ 64 


([) سي القيمة العظمی (2) ل القيمة العظمی 


(ج) مساوية للقيمة العظمى (د) مساوية للقيمة الفعالة 
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9 . 00 امتحان | 7 


@ الشكل المقابل یمشل ملف مستطیل (1)0140) يمر به تيار 
کھریں شدته 1 موضوع بین قطبی مغناطيس بحيث یخون 
مسلواہ عموديًا على خطوط الفيض المغناطیسن ويوضخ 
الشكل بعض الاتجاشات الثى تشير إلى خميات فيزيائية, اق 
هذه الاتجاهات غير صحيخ ؟ 
([) اتجاه المجال الغناطیسی 13 المؤثر على الملف 
(ب) اتجاه عزم ثنائى القطب المغناطيسى || 
(ج) اتجاہ القوة المغناطيسية ۴ على الضلع 70 
0 اتجاه القوة الغناطيسية ر۴ على الضلم Q۴‏ 


٣٥‏ إذا کان تركيز كل من الإلكترونات الحرة والفجوات فى بلورة شبه موصل مُطعمة هما 
۱ تحرو 1014 , cem”‏ 10° على الترئیب: فان ترکیز کل من الإلكترونات الحرة والفجوات فى انبنورۃ 
35 الئقية قبل التطعيم على الترتیب هما 4 


1019 cm7? , 1019 em? (ب)‎ 1014 em7 , 103 تعس‎ 0 
108 حدس 1012 تت‎ )0 1011 em7 , 1001 em7 


البينية بين جسيمات السطه العاكسا. 
(1) أكبر کثیرا من (ب) أصغر من 


۳۸۹ 


(i CamScanner 


الامتحانات العامة 0 


52220011110 ويا‎ ٩٩ 


0 ا دائرة تنکون من ديلامو تيار مثردد عديم المقاومة الداخلية متصل بمخلف: فان الشكل البیائں 
الذى يمثل العلاقة بين القيمة العظمی للتيار المتردد (ی,,1) المار فى الداثرة والتردد (1) لدوران ملف 


ی 


Imax Imax 


 @‏ جسیمان 4 .8 لهما نفس الشحنة يتم تعجيلهما تحت فروق جهد 

مختلفة (۷) لعدة مرات ويُعين الطول الموجى المصاحب لكل منهما 8 
فى كل مرة, والشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين الطول الموجن ٠‏ ب/ 
(۸) المصاحب لحركة كل جسيم ومقلوب الجذر التربیعی لجهد | ں 
التعجیل 2 فتکون العلاقة بین کتلتی الجسيمين هی مت ا یت 


m, > رھ (2) وھ‎ < mg Û 
ولط - رھ (د) لا يمكن تحديد الاجابة‎ @ 


6 گا ُصلت بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷ 12 ومقاومتها الداخلية 02 وأميتر مقاومته مهملة 
ومقاومة ثابتة ۸ وريوستات معا على التوالی, فعند ضبط الزالق عند بداية الريوستات مر بالدائرة تيار 


شدته ۸ 1.5 وعند ضبط الزالق عند نهاية الريوستات مر بالدائرة تيار شدته ۸ 2 فإن أقصى قيمة 
لمقاومة الريوستات تساوى 000 


62 © © 65 © © 72 0۵ ©( 7600 


® إذاتم تعجیل إلكترون فزادت طاقة حرکته لتسعة امثال قیمتها, فان الط ول الموجی للموجة 


المصاحبة لحركة الإلكترون E‏ 
(1) يزداد لثلاثة أمثال (ب) يزداد لتسعة أمثال 
(ج) يقل للثلث © يقل للتسع 


۳۹ 
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39 ثلاشة مکثفات كهربية متمائلة سعة کل منها 6 وصلت مغا فكانت سعتها الکلیة © . فان 
" | الشكل الذى يبين طريقة توصيلها معا هو 1 


Lr 2 ید‎ E} 
8 با چا‎ 6 


0 


(@ فى الشكل المقابل سلكان ۳۰8 مستقيمان ومتوازيان وعمودیان على الصفحة ‏ و 
الطول المتقابل بينهما 100 يمر بهما تيار شدته :4 5 ۸ 7 على الترتیب, فان 8 
مقدار ونوع القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين هما NOP‏ 


(علمًا بان : ۳۷۵/۸ 1077 x‏ 7 4 =( 


.و ...سا وی ETE‏ 


© 


10cm 


یھو FET‏ بوبح ۳۳ وھ 


۱ ۳۹۱ ۱ 


الشخل المقابل يوضح ترخیب وصلة ثنائية فى 
حالة اتزان» ما تأثير توصیل الطرف ۸ بالقطب 
الموجب لعمود کهربی والطرف ا بالقطب 
السائب للعمود على كل من ؛ 

(۱) الجال الكهربى الداخلی. 

)٢(‏ مقاومة الوصلة الثثائية لرور التيار الكهربي. 


۸ئ عند إضافة مکثف على التوالى فى الدائرة الموضحة L‏ 
أ لوحظ عدم تغير قراءة الأميتر الحراری, احسب النسبة ۱ 010 2 
بين المفاعلة الحثية للملف والمفاعلة السعوية 


i CamScanner 


CamScanner 


قرا سه تردادء 


ا ۱ 


B= — IN = ZB! 
2r ۳ 1 00 
الما = اراتا‎ = ZÊ x د ترج‎ 227 


_ 21×4× 10-5 × )5 × 10-3 


۶ 0.025 = ام 


إجابات 
الامتحانات العامة ۸ 


“Raf 


۰ ۲ ۶ ۷ 2 ۷ 
aC 


Vg SIR, +Ir=V + Ir = 20 + 20 = ۷‏ کک 
26 


© 
.” التياران الماران فى السلكين فى نفس الاتجاه. . 
.'. نقطة التعادل تقع بين السلكين. 


* عند نقطة التعادل : 
۷۸۴۷٣٢. iy,‏ 
274 270028-40 
07 
بر - 28 
12cm‏ = بيك 
®0 پا دا 
کچ 1 مود وا 
1 1 ً۰ 
2 ماب : 2 - 1 : 0 8-8 
۰ھ کر f‏ ,21 21 4 1 
1 
1 
یڈ 
٭ بزيادة التردد تزداد النهاية العظمى لفرق الجهد لأن (76 2 × 8۸ (Vay‏ 
: ' ۲ 
27۷8۸ ے هت ۔ | 
max 2 1‏ 
270 
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E 


تن | 7 
۰ کل من N‏ ۰ ۰۱۸۰ ثابت. 
با انتا سپ طردیا مع مربع التردد. 
الاختيار الصحيح هو (ج). 5 
0 
iz 2‏ ۷ |= “و ل = eV‏ 
ا۷2 5 2 
1 
h‏ یچ تک OE‏ ات ده 
۷ ہپ اٹ" دا ۷١ک ٢"‏ 
ا كه = slope‏ 


و(5[006) > پر (slope)‏ .° 


وال > را 
* عند ضبط الزالق على بداية الريوستات تکون 0= ,۸ : 
ہت ۱ و و۲ 
لاك 2 8 < کے كل سے 
ك1 1-1 
1 
E‏ 0ج , [+طادق .8‏ , =R+r‏ 8 
« عند ضبط الزالق على نهاية الريوستات : 
پا نک 2 . 7 12 و37 5 
+r‏ 2 رد 9 ضا عي اسر 
20 رگ 7 + اص +84-7 
بد 
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ود ود نک ی 


ل اهابسات اسئلےة القفسال ۰ 


® عند توصیل الطرف ۸ للوصلة الثثائية بالقطب الموجب لعمود کهربی والطرف ‏ بالقطب 
السالب تصبع الوصلة الثثائية متصلة أماميًا مها يؤدى إلى : 
)١(‏ نقص المجال الكهربى الداخلى لان المجال الكهربى للغمود الكهربى يكون معاكس للمجال 
الكهربى الداخلى. 


(۲) نقص مقاومة الوصلة الثنائية لمرور التيار الكهربى لنقص سمك المنطقة القاحلة. 


.' قيمة ۷ ثابتةء وقراءة الأميتر الحرارى لم تتغير. 


(بعد إضافة المكثف)”4 - (قبل إضافة الكثف) ۰ 


ون . 2و1 . 
TE‏ یہ سه 


سے 
2 


ما ۱ 
«مرفوض» و - X =X,‏ 
أو 
o‏ مرن و > X> (KK‏ 
ا ا دی .یا وش سی ےوہ 
(emf), = (m9r x12 = 2042 x12 = ۷ © ۱‏ 


(emf) nay ۱۳8۸27 7 


(emf) :‏ 2 
7۹ ے 2×40 _ max‏ 5 
۷ 45 25 و سس پوس 5 (emf)‏ 


2 _ 8۸۱4۶( _ لا 


و 
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حل 
ص ۳۳ 
|| 1 
70 ,720 
ات ارت 
20 
4< 
پا 1 
٥۹‏ بم 
1 : 6 : 
یں 
1 
رل 
,20 ۱ 
+ ال 


<د| دس و۹ 
720 
7 قاف 
7 دن دادن 
سے رم رن م 
1 
ها مسر 
70 
ہے 
1 
د|دں 
,7 


فى التصوير ثلائى الأبعاد, ای من حزم الاشعاا 
الموضحة بالشكل تكون فوئولالشا غير 
مترابطة ۴ , 

(1) حزمة الأشعة (1) 

(ب) حزمة الأشعة (2) 

(ج) حزمة الأشعة (3) 

(د) حزمة الأشعة (4) 


0 دائرة تيار متردد تحتوى على ملف حث بآ عديم المقاومة الأومية فرق الجهد بين طرفيه ,۷ متصل 
على التوالں مغ مکثف ٢‏ فرق الجهد بين طرفيه م۷ فان فرق الجهد ,۷ سی 
(1) يتقدم فى الطور على فرق الجهد ي۷ بزاوية 90° 
(ب) يتخلف فى الطور عن فرق الجهد ى۷ بزاوية *90 
(ج) يتفق مع فرق الجهد ۷ فى الطور 
(ن)یتقدم فى الطور على فرق الجهد م۷ بزاوية 180° 


@ سقط ضوء على سطح فلز بحيث كان تردده أخبر من التردد الحرج للسطة, فأى من الأشكال البيانية 
التالية يمثل العلاقة بین آقصی سرعة للإلكترونات (۷) المنبعثة ومعدل سقوط الفوتونات (,۵) 


سے کش 


E 


۱ 


© ملف تولبی طوله ۲0 1:4 ومساحة مقطعه ۶ 15 يتكون من 560 لفة ویمر به تيار شدته ۸ 3 
فإذا انعدم التيار فى الملف خلال 5 01, 0 فان متوسط القوة الدافعة المستحئة فن الملف 
يساوى 002203202202020 بان :۱۷۵/۸۸ ۶4۲*107 


026۷ ©( 0.18 7© 0,13 ۷ @ 0084۷ (î) 


سے ھت -۔ گے حکھ سس و 


الامفتحاف الفيزياء - ٣ث‏ / ج ۱ / (م: .6) ۳۹۳ 


الشكل المقابل یوضۂ سلك مستقيم معزول طويل جذا موضوغ مماشا 5 
لملف دائزى مضون من 5 لفات وخل من الملف والسلك فى مستوی 

واحد, فلکن تنعدم محصلة خثافة الفيض علد مركز الملف (اللشطة 6) 

یجب ان يمر فى الملف الدائری تیار کھربں شدئه تساوی ees‏ 


1 ۱ 
1۳79 ۸0 
10 ۲۸ (o) 1۸ (ج)‎ 


(© فی الدائرة الكشربية المبينة بالشکل, زاوية الطور بین 
الجهد الكلى (۷) والتيار (1) المار بالدائرة تساوى A‏ 
© 90° )45۰ 
© *45- @90°- 


1 02 


329090 5-9 


1 10 فإن النسبة بين تردد التیار فى ملفیه الابتدائی والثانوی هی iris‏ ی 


)16:1 (ب) 8 : 10 (چ) 16 : 1 


المصباحین (۰)1(ب) ؟ ۱ 
(1) كلا الصباحین يضىء © الصباح (ا) فقط یضیء 
@ الصباح (ب) فقط يضىء (د) كلا الصباحین لا يضىء 


7ھ 9 و 


© فى الشکل المقابل جزء من دائرة كهربية مغلقة, 27 13۸ 

فان قيمة پآ ؛ 1 هی على الترتیب سس 0 04 4 
ADK‏ )2۸:2۸ 
28:44 (ن) 2۸۱۱۸ 


نس 
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بخ 


سس س تا ی سی س مسو م ت ہس سے ںا س مہ م سے 


(@ فى الشكل المقابل قضيب اسطوالی نان من 


یا ی سبيكة الليخل 
كروم مساحة مقطعه “ص 0 يتحرك بسرعة منتظمة ۲ 


على امتداد إظار من النحاس مهمل المقاومة فی اتجاه عمودی 
على فيض مغناطیسی ملتظم كثافة فيضه '1 1 فان 
كمية الشحنة المستحثة خلال مقط من القضيب اثناء حركته 
لمسافة 611 10 داخل المجال تساوى eine‏ 

(علمًا بان ؛المقاومة النوعية لسبيكة النيكل خروم = ۵0 10-6 01 


(ل 2 © 0 0.5 10048 200 


0 ملفان لولبیان لهما نفس الطول ونصف القطر ومعامل اللفاذية, عدد لفات الأول ضعف عدد لفات | 
۱ 7 فإن النسبة بین معامل الحث الذاتی للملف الأول ومعامل الحث الذاتن للملف الثانی تساوى 


)025 (ب) 0.5 © 1 50 


لثانی: 


eee 


© ملف مساحة مقطعه 102 0.002 يمر به تيار شدته ۸ 40 وموضوع فى مجال مغناطیسی كثافته 


1 بحيث یمیل مستواه على اتجاه المجال بزاوية “60 فيكون عزم الازدواج المؤثر عليه .× 2 
فان عدد لفات الملف يساوى واي بن لفة: : 


500 ' @5 )@ 100 (د) 125 


© بإ دینام و تيار متردد القوة الدافعة المس تحثة العظمی المتولدة منه ۷ 100, فتکون ٥٥‏ 
المتوسطة خلال نصف دورة عنذما يدور الملف من الوضع العمودى تساوى 


وه و رم رم رين 


100٦۷ @ 636۷ 707 ۷ (ج)‎ 50۷0 


0 مصدر کهربی متردد تردده 12 49 متصل بثلاثة ملفات على التوازی معامل حثها الذاتی 
H. 1.2 ۰ 0.6 H‏ 0.4. فان المفاعلة الحثية للمجموعة تساوى 


100 2 )( 924 ۵6 616009 332 20۳ 


قار . نويات 6 5 
فى ليزر (الهیلیوم - نیون)ء أى من الانتقالات الموضحة D‏ 
بالشکل تحدث بتاثیر التفریغ الكهربى داخل الأنبوبة ؟ 
([) من المستوى ۸ إلى المستوى 8 8 8 


(ب) من المستوى 8 إلى الستوی ۸ ذرة النيون ذرة الهيليوم 
ج من المستوى 1 إلى الستوی ٤‏ 
(غ) من الستوی © إلى الستوی 1 


۳۹۹۵ 
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ا Q‏ 
6ٹ ی, 


0 ملف لولیں ثابت يتصل طرفاہ بطرفی جلفانومتر صفر تدریجه فى المنتضف. والملف موضوع عند 
| منتصف المسافة بین قضيبين مغناطیسیین متمائلين فى القوق, فی أى الحالات الأتية يعطن مؤشر 
الجلفانومتر اقصی انحراف له علمًا بان المغناطیس المتحرك له سرعة ثابتة ۷ ؟ 


۷ 
سسسسسھ 


ابعاد لفاته بانتظام لیصبح ملفا لولبيًا طوله ۲ 20 ومر به نفس التيار تكون كثافة الفیض عند 
منتصف طول الملف وعلن محوره هی e esi‏ 


B B 
1012 0 


8 
لجع سسب 


© الشكل المقابل یوضح منحنيين لتمثيل العلاقة بين شدة الإشعاع شدة الإشعاع 
الصادر من جسمین ساخنین والطول الموجی (۸) لهذا الإشعاع, ۱ 
فان النسبة بين قيمتى الطول الموجی المصاحب لأقصى شدة K‏ 6000 


5 ۸ 
إشعاع صادر من الجسمين ا تساوی 0 
: 
25 ۱ 
O ٠ 4 )(‏ 
3 1 


59 یووم ہے ب مده ب وس 


یر وه بو 


۳۹۹ 


merem mu ms 
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0۵ دائرة ۸1٣‏ مکوناتھا موصلة علی التوالں مق مصدر متردد ترددہ 118 50, ای الاخثيارات الثالية يمثل 
قيم مخولات الدائرة حتن تکون الدائرة فى حالة رنين ؟ 


۱ سي ل ا ا 
1 


0 إذا کان تركيز الالکترونات الحرة والفجوات فى بلورة چرمانیوم مطعمة بشوائب من البورون ھی 
3و 108 ,نہ 1012 على الترتيب, فإن تركيز الرلخترونات الحرة فى بلورة الچرمانیوم النقية 


0 تحرو 109 جو قہہرم 1010 6 وی 1011 0 em7?‏ 1012 
0 فن ذرة الهيدروجين لك ينتقل إلكترون من مستوى الطاقة الأول إلى مستوى الطاقة الثانی يلزم 


طاقة إثارة مقدارها ان 


6.8: © 34۰۷ )0( 


)ج 10.261 0 


© د فى الدائرة الکھربیة الموضحة بالشكل 


تكون قراءة الأميتر 9020 
4۸0 

ج) ۸ 4.5 

5۸0 

(ک۸ 5و ؛ 


82 فى الشكل المقابل جلقانومتر يتم تحويله إلى أميتر. عند غلق 


المفتاح × تقل حساسية الجهاز إلى NOTE‏ 
() النصف (ب) الخمس و و 
(ج) السدس (د) الربع 


۳۹۷ ۱ 
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| 


۴ ملف ذينامو پدور بين قطبین مغناطیپسپین هول المخور 0" 
ای من الأشكال البيانية التالية يمثل بصسور۵ ضهيقة تغیر القوة 
الذافعة الكهزبية المستحثة فى الملف لذورة خاملة واهدة من 
الوضۂ المبین بالشكل ؟ 


د تےمسروچوی ۷۔٦‏ 


سے مہ مدي ےہ ہے 


الذوة 
الدافعة الكهربية 


الدافعة الكهربية 


0ی “پٹ 999 یٰ تچ بجی يسيس سس 7 


زاوية 
الدوران 
(راديان) 


21 


یا کا کے 
3 
سس یه 


31 
2 


0 


كما بالشکل المقابل |ذا ؤصل فرق جهد مستمر قدره ۷ 60 بین 
النقطتین ۸ .8 فإن کمیة الشحنة المتراکمة على اللوح الواحد لاى 


(ب) عير 10 
عن 60 


© 4 یوضح انشخل المقابل إشارة 
كهربية تمر خلال وصلة ثنائية, 
فيكون جهد الاشارة الخارجة 


امتحان 8 

إفاية , ہی VY e‏ 
الخرج 

4 ١ ۲ R ۷۷ 


مهملة المقاومة الداخلية فتخون شدة التیار المار خلال 


المقاومة 52 5 هی 


02۸00 
28۸06 


0.8 ۸) 
32 ۸0۵( 


مستقیمین طویلین متوازیین يمر بهما تیاران کهربیان لهما نفس الشدة (1) ومربع شدة هذا التیار 12) ؟ 


F(N) F(N) 
1245 ر‎ 12 (۸ 
غ۵ نت‎ 


F(N) 


F(N) 
۳۹ 1 )۸7 72 120۵) 
© 2 


۳۹۹ 


تات العامة 9 OS‏ 


0و - مت و مسج 


2) الثى بقطعها 
@ الشكل البیالی الذى يمثل العلاقة بين شدة |شعاغ مصدر الليزر ومربة المسافة (0) الى يي 
الإاشعاغ مبتعدًا من المصدر هو 7006 
شدة الإشعاع شدۂ الإشهاع هدة الإشعاع شدة الإشعاغ 


2 2 ۱ 4 نو 
0 0 0 6 0 9 0 


۵0۵۹ی تسن نتن مام 


۳۹ انبوبة اشعة × تعمل عند فرق جهد قدره 16۷ 50, فان اقل طول موجن لاشعة ‏ الناتجة 
١‏ ۷ سا (علضابان, 1019 h = 6,625 10-24 J8, e = 1.6 x‏ ولص 10° (e =3 x‏ 


286*10۳۵ 2.68» 10-0! وهس‎ 248 x10"! m@) 224 x 10”! m 


| منتظم كثافة فيضه 8 فكان الفیض المغناطیسی الذى یخترق 
الملف ٩,‏ فإذا دار الملف من هذا الوضة بزاوية 30° حول المحور 3 


E TE |‏ رم ا 
ظ فإن الفيض المغناطيسى الذى يخترق الملف يصبح زا 


9,9 0 
30,0 +٥9 


2.7۸) 316۸06 4.5 ۸ 5.4۸ )( 


© العدد العشرى المناظر للعدد الثنائى ر(101010) هو DE‏ 


64© 9 55 60 | 


ب س 


0.56 ۱ ۵ 07 0,321 


سس د سح حدم متسد زد عام ا ہش د شش بل و 
ہر س ا 


220011111116 امتحان | 8 


() ملف مساحة وجهه 1:12 200 وعدد لفاته 100 لفة وضع بين قطبى مغناطیس قوی بحيث يخون 


مستواه عموديًا على خطوط الفيض المغناطيسى. فإذا تناقصت كثافة الفيض بانتظام بمعدل 
5 فان متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحلة فى الملف يساوى 
۷0 10- (ج) ۷ 20 - @ ۱0۷ 


۰.001010100 - 0 


2017 


0- موه 


۳۸ سك مقاومته ۸ شحب بحيث يزداد طوله لثلاثة امثاله فان مقاومته تصبح 


4 
1 +0 


الطاقة فى ذرة الهيدروجين یساوی 7۲۳ حيث (۲) نصف قطر المستوی الموجود به الرلکترون: فان 
هذا الالکترون يدور فى مستوی الطافة رقف .ا ی ی 


NO ۱ 6 KO | 


20cm (ب)‎ 30 cm (0 ۱ 
15cm@ | 


@ GSAT 


اك فى الشكل المقابل وضع جسم اسود متوهة امام سطة 
معدنی فتسبب الإشعاع النائج عن الجسم الأسود فی 
البعاث إلكترونات من سطه المعدن. فإذا رفعت درجة 
حرارة الجسم الأسود فان أقصى طاقة حركة للرنکترونات 


(1) تزداد, لزيادة الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاع 
(ب) تزداد, لنقص الطول الموجى المصاحب لأقصی شدة إشعاع 
(ج)تقل, لزيادة الطول الموجى الصاحب لأقصی شدة إشعاغ 
(د) تقل, لنقص الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاع 


الامتحاف الفيزياء - ٣ٹ‏ / ج ١/(م:١0)‏ ۶۰۱ 
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3 فى الشكل المقابل ملف لولبى يتكون من 40 لفة طوله ٥٥‏ 5 ويمر 
به تیار شدته ۸ 5 تف حول منتصفه ملف دائرى يتكون من 20 لفة 
ونصف قطره 0 2 ويمر به تيار شدته ۸ 2 بحيث كان مركزهما 
المشترك (00) ومحور کل منهما منطبق على الأخر, فإن محصلة 
كثافة الفيض المغناطیسی عند النقطة 121 تساوى مت 
(علمًا بان :۲۷۵۷۸۵۰ 1077 2 4 = ( 

210370 
63 * 10*79 
14× 1073 7 @) 
1.2 * 107271 )0( 


اُستخدم مخول کهربی مثالی لإضاءة مصضباغ کهربی مخئوب غلية (۷ ۱40 ۷ 120)؛ فإذا خان فرق 
الجهد بين طرفی الملف الابتدائں للمحول الخكهربى ۷ 180 هرن 


3۰10100 0 00 


4 بذ ؤصل ملف حث ببطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷ 48 المقاومة الداخلية لها مهملة فمر تيار 
| شدته 6۸ فى الدائرة. وعندما استبدلت البطارية بمصدر تيار متردد تردده 112 50 وجهده ۷ 100 مر 


تیار ۸ 5ء فيكون معامل الحث الذاتی للملف تقريبًا ES‏ 
HQ) ۱ 00211)‏ 0.04 


احسب المقاومة المخافتة بین النقطتین ۸ . 8 
عندما يكون المفتاح 16 : ۱ 


الل ںییم رص بیظصصدیربییی+)+ 
SinusccesaarumrcanesacenceneneseieresecetagaiegeneerecnirnfisMUnONieneninnnEeeneeereneinanetseecatemtesenesisecerianienansinciesoste‏ 
7 7 لظ 
ااا ااا ااا ااا ا 21000000 
ا 1 1 110101010000 


أ ‏ + 2 22 ا اا هو 


anounaenaneacassecaundaiocananecececcensedsineesoorevecneroneneserriteeoaenieneniteniMeeNeretteninieinsettienanttentoceucioinoracegnekanneeeneneen® 


الامتحانات العامة © 


7 ااا 
(9) فى الشكل البيانى المقابل منحنيين  )1(‏ (2). يمثل کل شدة الإشعاع 
منهما العلاقة بين شدة الأشعة الشينية المتولدة من . 
أنبوبتى کولدة مختلفتین والطول الموجن لهذه الأشعة, )1( 
استنتج من الشكل موضخا السبب ای الأنبوبتين (1) ؛ (2) 
يكون يها 0 5 4 


(۱) فرق الجهد بين الهدف والهبط اكبر: 
(۲) العدد الذرى لمادة الهدف أكبر. 


8 فى الشكل المقابل سلكان طويلان متعامدان ومعزولان 
وموضوعان فں نفس المستوى يمر فى كل منهما تيار 
کهربی شدته ], أى النقاط 8۱۰3 تنعدم عندها محصلة 
كثافة الفيض المغناطيسى ؟ فسر إجابتك. 


تع مه 


ل کید ده 


سا ات يسك دلو مت 6۶ 


اس لأ سملت سوه 


-000 0000س و ا 0ك 


اا 00 


0000لا ااا 00 


000000000000 ااا ۱" 


للفوع الل نو و و 


© سلك مستقیم مثبت افقيًا يمر به تیار كهربى شدته 1 وُضع اسفله 1 
وفى لفس مستواہ إطار معدلی مستطيل كما هو موضح بالشكل 
المقابل, اقترح طريقتين يمكن بهما تولید تيار مستحث خلال الإطار ہت 


فى اتجاه دوران عقارب الساعة, فسر إجابتك. 
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| رفوسوں | © |22 | 


إجابة تموذج امتحان 0 


ا إجابات أسئلة الاختيار من منعدد سس 


سب | د مایا ]ءا باجام 
IY | TT fo | E | fF | ff | E 7‏ 2ء 
و زب امام كك ام ]اج 
رف ساب اك كر كد مهب 


12 |0 ۱ 
| الجبة [ب|[ا|إبإب|أاج 
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3۰ | 

o 

| ۰ ۳۷ لدان 

1 

أ < ع دجن 

` ¥ IS ۴۷م‎ 

۱ ۱۱+ عون تن 7 

۱ اسر 4س كو *: 
۱ < چ + دمن 


میں و كرود 
۰-۸ ۸0۱ 1 


که ہج 6ری زکرم لس وروز yo‏ ٭ 


© 5 


مھ امت 


| لهسيس XVEN‏ رك x E‏ زد ووم 


0 لا 
VEN‏ مہو 
ا 0 


MVEN = 01 OVEN = ° (Ji0) 


) ٢٢٦٢۷٢۳۳ ۱۲۳۱۲ ۱۳۱ ٥1٠۷ €9 


0۴و س سه ے-+ب-- بجی ای اد دا يي سي بسي ب ای ت پا وه 


7 :سب مہبم ( 


چرس ۱ 


امتحان | 8 
© © 
الملف فى الوضع الأول موازى للمجال. 
٠٢ - ۳ 0 emf = (emf) ax‏ 
. التيار: المتولد فى اللف يغير اتجاهه كل نصف دورة. 
٠ ٠ ۱‏ ۰ الشكل البيائى الصحيح هو (©). 


O0 
فى نصف الدورة السالب يكون توصيل الوصلة الثنائية عكسى فتكون مقاومتها مالانهاية‎ 
وبالتالى لا تسمح بمرور التيار ولكن فى نصف الدورة الموجب يكون توصيل الوصلة‎ 


الثنائة - ية آمامی ویالتالی تمر الإشارة الموجبة. 
.. الاختيار الصحيح هو (). 
3 کے و ۱ مرع 8د 48 ے ند ,۳ 
ھا ٢۲‏ به عند توصيل مصر ار اتید ۱ 
5 0 20 ۔- .۱ < ,7 
EE. :‏ 
۳ 2 
ا ا 
x F-1 E (8 = +6 09 1 8‏ و ZERER‏ 
7 0068 - ان وت 11 2 - 6 
02 و 0 2 ×2 


۱۷ 


إسابات 
الامتفالات العامة 


3 دب . كصمآفبی+-٢۔ک.۔)ییییی+پ‏ + + ہپ ,,, - ۹ت 


المقارمتان () ۱2 , () 6 مثصلتان علی الثوازى ؛ 
۵ عر , 40ے لگ 1 


القاومتان , 1 , را متصلثان على التوالی ؛ 
۰۱+ عبط +۸ * ری 
(۲) عندما يكون المفتاح >1 مغلق يمكن إعادة رسم الدائرة کالتالی : 
© 12 62 


المقاومتان 42 12 , 52 6 متصلتان على التوازى : 


ب“ جم ح _ 12 ×6 _ ١“‏ . 
0 24 م2 رڈ مج ۵ 4 < و جما ل 


القاومتان ,18 ر۸ متصلتان على التوالی : . 
+R 24+ 4 < 592‏ ,5 - بک 7 


القاومتان 1 , 62 8 متصلتان على التوازی : 


® (۱) الأنبوبة (1) فرق الجهد بين الهدف والهبط بها أکبر؛ لان أقل طول موجی للطیف الستمر 


للاشعة السینیة التولدة منها أقل وذلك تبعًا للعلاقة اس 5 (ev‏ 


(۲) العدد الذری لمادة الهدف فى الأنبوبة (2) أكبرء لأن الأطوال الموجية للطيف المميز 
التولد منها أقل. 
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ل کت 


امتحان 


سد اھت 1111111106 - تست سا سے 


9© ٭ بتطبيق قاعدة أمبير للید اليمنى على السلكين نجد أن : 
- عند النقطتين تا , 1 : 
المجالان المغناطيسيان الناشسٹان عن مرور التيار الكهربى فی السلكين لهما نفس 
الاتجاه وبالتالى لا يمكن أن تنعدم محصلة المجالين عند هاتين النقطتين. 
- عند النقطتین 4 » © : ۱ 
المجالان المغناطيسيان الناشئان عن مرور التيار الكهربى فى السلكين فى اتجاهين 
. متعاکسین, وحيث إن التياران متساويان فى الشدة وكل نقطة من النقطتين على 
7 بُعدین متساويين من السلكين فإن كثافة الفيض المغناطيسى عند النقطتين تكون 
يي + متساوية فيلاشى مجال كل سلك مجال السلك الآخر. 
. تنعدم محصلة كثافة الفيض المغناطيسى عند النقطتين و ۰۰ 


@ بتطبیق قاعدة أمبير لليد اليمنى على السلك نجد أن : 
الفيض الناشی عن تيار السلك والمؤثر على الإطار اتجاهه عمودى على الصفحة وإلى 
الخارج» ولكئ يتولد خلال الإطار المعدنى تيار مستحث فی اتجاه دوران عقارب الساعة 
يكون الفيض الناث شئ عن هذا التيار المستحث عمودى على الصفحة وإلى الداخل أى عكس 
اتجاه المجال الخارجی» فلابد أن يزداد الفيض الخارجی (الناشئ عن تيار السلك) المؤثر 
.على الإطار :طبقًا لقاعدة لنز ویمکن تحقیق ذلك عن طريق : ۱ 
-١ ۰‏ تقریب الاطار من السلك. ٠‏ ۲- زيادة شدة التیار ا مار فی السلك. 
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لموذج 
امتحان 9 


ب ممصم سس س سس بي سا يجا ی ن و رج 


@ ۵۰ ۵ چیه تمه‎ ١ 


الأسئلة المشار إليها بالقلاقة 36۱ : مجاب علها تفصیلیًا 


© فى الشكل المقابل ثلاث مقاومات متصلة مغا على التوالن, 8 48 2R‏ ۱ 
۰ . 

: فاى من الاشکال التالية يعبر عن لسب القدرة المستهلخة فى 2 1 5 

| كل ملها؟ 

Py 1 


ا 
خلال المقاومة المتولد داخل الملف 
0 یه مت 
۱ 
© هو .| 


9 الشكل البیانی المقابل يمثل ملحنی طيف الاشعة . ۱ چو 
السينية المنبعث من أننوبة کولدج قبل وبعد إجراء تغییر ۱ 
ما بالانبوبة, فای من الاختیارات التالية يعبر عن التغیر الذی 
حدث لیتغیر الطیف من الملحنی (1) إلى المنحلی (2) ؟ 
(1) زيادة کل من فرق الجهد بين الآنود والكاثود والعدد الذرى لمادة الھدف ا )0 
(ب) إنقاص كل من فرق الجهد بين الآنود والكاثود والعدد الذری لمادة الهدف. ‏ 
ج زيادة تيار الفتيلة وإنقاص العدد الذرى لمادة الهدف 
رد) زيادة,تيار الفتيلة فقط : 


0 
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الامتحانات العامة ¢ 


© إذا كانت مقاومة قيمتها 2 2000 تجعل مؤشر الاومیتر يتحرف إلى تدريج التيارء فان المقاومة 
انتی تجعله يتحرف إلى + تدریج الثيار هی نرہ 
0 . )40002 9 6000 )^ 8000 


9 الملحلیان 4 ؛ 8 فى الشكل المقابل يمثلان كيف تصور العلماء 
التغیر فی شدة الاشعاع الصادر عن الشمس مه الاطوال الموجية 
المكونة لهذا الإشعاع, فان المتحنيان يتفقان فى ان می 
(1) طاقة الإشعاع الشمسى متصلة وليست مكماة 
(ج) الإشعاع الشمسى يتكون من مدى من الأطوال الوجية مختلفة الشدة 
© هیده اضما فرق البتفمسجية في اس الشمسيبي أكبر تس 

الضوء المرئى فيه 
(د) تزداد شدة الإشعاع الشمسى باستمرار مع زيادة التردد 


€ 2 11 ۷ @ 8257© 5.579 215۷ )0( 


© مل فی الشكل المقابل محول کهربی خافض 
للجهد كفاءته ثابتة ومقدارها 75% يعمل على 
فرق جهد قدره ۷ 200 وله ملفان ثانویان, الأول 
متصل بجهاز قدرته ۷2٤٤‏ 4.8 ويعمل على فرق 
جهد قدره ۷ 12 والثانی متصل بجهاز آخر مكتوب ' 
عليه (۷ ۸.24 0.05) فتكون شدة تيار الملف 
الابتداتی عند تشغيل الملفين معا . Ee‏ 
0024D‏ ` ) 0.04۸ 5 ۸ 0.06 (د) A‏ 0.08 


© فی الدائرة الإلكترونية المقابلة, مقاومة الوصلة الثنائية فی 


, 7,20 
حالة التوصیل الأمامى مهملة وفى حالة التوصيل العکسی 1 1 
لانهائية, فان شدة التيار المار بالمقاومة 3 تساوى سیر gg og‏ ہس ل100 
A(D‏ 25 (ب) 2۸ ۰29 0 >1 


SA® 3.125 ھ۸‎ 
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(© فن الدائرة الكشربية المقابلة ای العلاقات الائية صحیحا؟ 0 
NR) 7 5 7 9‏ 
(ب) و ت و7 REE‏ ` 1 ۷۳ 
2 و۷ > ۷ 8 یسار 
Vy 20 0(‏ 10۷۱۲۰۵ 


09 ملف مستطیل يمر به تیار کهربی یمیل مسئواه بزاوية "60 على مجال مغلاطیسی كثافة فيضه 
| 047 فإذا كان عزم الازدواج المغناطیسی المؤثر على الملف فى هذا الوضع ۱۰۲ 2, فان عزم ثنائى 
القطب المغناطیسی للملف يساوى پیلک 


Am” (©‏ 10 (ب) 2ص۸ 8 )@ 6۸2 (ه) ۱4۸2 


0 مصدر تيار متردد يمكن تغيير ترددہ مع بقاء القيمة الفعالة لجهده 
ثابتة صل مع مکثف سعته 0 كما هو موضخ بالشکل, فای من 
| العلاقات البيانية التالية تمثل العلاقة بين القيمة الفعالة لشدة 

_ / تیار الداثرة (م.آ) والتردد الزاوى (00) نلمصدر ؟ 


(1) تزداد شدة الاضاءة على الشاشة الفلورسية 
(ب) تقل شدة الاضاءة على الشاشة الفلورسية ' 
(ج) يزداد انحراف الشعاع الالکترونی عن منتصف الشاشة 
(د) يقل انحراف الشعاع الالکترونی عن منتصف الشاشة ‏ . 


سلکان نحاسیان, الأول نصف قط ره ۲ وطوله ) ومقاومته ,۸ والثانی نصف قطره ۲ 2 وطوله / 2 


2 
ومقاومته ر18, فعند ثبوت درجة الحرارة تكون النسبة 5 هی TEAR‏ 
2 


4 9 19 +0۱ 
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سا ۱ 


ےہسیتس×مےیسمسسسس٭مسممسسسس٥+جوؤْجسس+س یت‎ E 


مستعبنا بالشكلين (۸) , (13) وباعتبار ان مقاومة 
الوصلة فى حالة التوصيل الأمامى هن ۸ وفن خالة 
التوضيل العكسى مالالهاية, فان الشكل البیالی 


الذى يمثل العلاقة بين شدة التيار (1) المار فى کل 
من الدائرتين والزمن ()) هو tients‏ 


© گا فى الدائرة الموضحة بالشكل تكون الشحنة الكهربية لم6 دي 
الموجبة الكلية المتراكمة على المكثفين E‏ 
zero (Î)‏ (ب) ۳۵ 55 
uC)‏ 110 (د) ۳ 120 


C, =5 UF 


® + الشکل البیانی المقابل يوضح تغير الفيض المغناطیسی 
() الذى يمر خلال ملف دينامو يتكون من 8 لفات وتردد 
دورانه 112 50 مۓ الزاوية (0) بين انجاه السرعة الخطية 
| لأحد جوانب الملف وخطوط الفیض خلال ی کاملة, فان 
متوسط ]0 المستحثة فى الملف خلال 7 دورة من وضع 


)يو 


025 


105.6۷ @) ۱15.4 ۷ )( 
72.4 ۷ )( 7927 © 
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١‏ |11 و ب کچ ج و ی چا بجر ی 
5 سخب يجيي قد سو نى تسپ ت »مەپ چ ر 


(]) “ا الشكل المقابل يمثل سلخین معزولين طویلین جذا وضعا فی 
1 مستوى واحد ويمر فى كل منهما تيار شدئه آ, فإذا خانت كثافة 
ارفیض المغناطيسى الناشئ عن تيار أى من السلخین عند اللقطة × 
تساوى , فان محصلة كثافة الفيض المغناطیس عند 


(]) تم تعجيل الکترون فى الميكروس كوب الإلكترونى فخان طول موجة دی برولى المضاحبة لحركته 
4 041 فان فرق الجهد المستخدم فى تعجيل الإلكترون يشاوى تقرینا Se‏ 
(علمًا بان : کل 10-34 × 6.625 = طط kg‏ 107۳ 9.1 ع يور © 10-19 (e = 1.6 x‏ 


٠غ‏ 128۷60 (ج) ۷ 256 17 | رن 897۷ 


0 6 اتصل ملف حث مهمل المقاومة الأومية مم عنصر جلف عنصر(9) 


LL P00 
مجهول (3) ومصدر تیار متردد كما بالشکل, فد أن فرق‎ 


الجهد الکلی = فرق الجهد بین طرفی الملف + فرق الجهد 


بين طرفى ل فيكون العنصر ر سس ئن ا . ۔ ۰ ا 
(أ) مقاومة أومية (ج) ملفب جث مهمل القاومة:الاومية 
(ج) مکثف (0) ملف حب له مقاومة. أومية 


ملف مستطیل یتخون من 300 لفة ومساحته 712 15 موضوع فى مجال مغناطیسی كثافة 
فيضه 1 0.6 بحيث كان مستوى الملف موازى للمجال, فإذا أدير الملف 3 دورة لیصبۃ عمودیا علی 
المجال خلال 5 0.,025ء فان متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى الملف يساوى کا 


0 3.96۷ (ب) 424۷ 10.87 675۷0۵ 


ا ملف لولبى يحتوى على لفة واحدة لكل سم من طوله ويمر به تیار شدته 4 7, فان كثافة الفيض 
المغناطیسی عند منتصف طوله على محورہ تساوى EÊ‏ ا وا 
(علمًا بان : 47x 10-7 Wb/A.m‏ = .2 =( 
88x10 *T@ 66x104 T@ 0‏ 107*100 * 10.6 


0ك 


الأمنتحاف الفيزياء - ٣‏ ۵ / ج ١‏ / (م۱۰ء) ۶۰٩‏ 
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أ 
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الامتحانات العامة ¢ 


مھ خا خاش رن ق کے چان جا ۴ EE‏ 000000 
٠ ms‏ ہے 00001 سمي صف :عمجن دنہ ممص مضتو صا نے زرل عات ۳ هود اهن د ۹ی یب :00 0إم بيت A‏ مسد ع نع بب سح ماه خی سمش و موجہ ہے ہس سییر 


9 فى دائرة البوابار” تكون خلات 
البوابات المنطقية الموضحة, تخون قیم المدخلات و 
6 


۱ ۸ 8و ) اللازمة ليكون الخرج 1 لآ هن 000 


3 انش کل البیانی المقابل يمثل العلاقة بين شدة الاشعاع شدة الإشعاع 
والطول الموجی (۸) ل(شعاع جسمین ساخنین ۸ , 8, فتکون 
١‏ 0 
النسبة بين درجتی حرارتیهما المطلقة مج هن و 
B‏ 


25 © 
9ڑ #9 
۱ 


حح اللہ تہ سے جح تست سے س سے جه سے سے سے سے سے 


©) الشكل المقابل يمثل تكوين صورة على لوح 
فوتوغرافى حساس باستخدام أشعة الليزر, 
فماخصائص الصورة المتكونة على اللوة 
الفوتوغرافی ؟ 
([) تشبه الجسم ثنائية الابعاد (21) 
(ب) مماثلة للجسم ثلاثية الابعاد (31) 
(ج) مشفرة على هيئة هدب تداخل 
(د) مشفرة على هيئة هدب حیود 


٦‏ لوح فوتوغراق حساس 


و رٹ 


® تعمل القوة الدافعة الکھربیة العكسية المستحثة فى ملف الموتور اثناء دورانه على 
() زيادة شدة التیار ا مار فی اللف ۱ 
(ب) تغيير اتجاه التيار ا مار فی اللف 
(ج) زيادة سرعة دوران الملف 
(د) انتظام سرعة دوران الملف 


أ "ے۔۔ھ[.۔ ففظ اا9 


0 علد مرور ثپار کهربی ملردد ز ۱ الجلفا 
ہی ملردد لردده عالں جذا وشيمك» الفعالة ملخفضاه : 
| مؤشر الجلشالوملر اه را ۰ SE‏ 


(0) لا پنحرف عن صفر تدرپجه 
| () ينحرف ویستقر عند آقصی قيمة للتدریم 
| (چ) ينحرف على یمین ویسار صفر تدریجه 
۱ () ينحرف إلى القيمة الفعالة للتیار على احد جانبی التدريم 


١‏ مل الشكل البیانی المقابل يعبر عن العلاقة بين افصی 
۱ طاقفة حركة للإلكترونات الملبعثة من سطح خاثود خلية 
۱ كهروضوثية ولردد الضوء الساقط علیه, فای من الكميات 
التالية يعبر عن ثابت بلانك ؟ 

۱ 50 


م +8 


9 ۱ 1۹ 

@ سك منتظم المقطع مقاومته ۸ ثنی على شکل دائرة 

| فكانت المقاومة المكافئة بين نقطتین على طرفى قطر 8 
| الدائرة (48) 2 9 فان مقاومة السلك ۸ هن Rie‏ 

1 12000 (ب) () 24 

48 ۵ )۵( 36 ۵6 


10.1 mA) 100 mA (î) 
110.1 mA (ج) خم 110 (د)‎ 


3 فى الشكل الموضح إذا كانت الدائرة فى حالة رنين ثم زادت قيمة 
سعة المكثف للضعف فان التردد الجدید الذی یحقق حالة الرنین 


2512 12 9 5001۲۷2 
25 HZ) امه‎ 


لق 


۱ 
۱ 


فا 


8 الشخل البياس المقابل يمثل العلاقة بين الشيمة اللحظیا! 
لتيار مترذد (1) يمر فى مشاومة اومیة ۸ والزمن ()) خلال 
فترة زمنية ,ا ای الأشكال البيانية الانيا يمثل شدة 
التيار المسثمر (1) الذى ينتج نفس الطافة الخشربية فى 
المقاومة ۸ خلال نفس الفترة الزملیا) (,)) ؟ 


فى مستوى طاقة كما بالشكل المقابل, فان 
ما يحدث عند مرور فوتون طاقته ر8 - ر) 


eon 


ہو 
- 
يهنا 


اببسم 


٢٣‏ می مو جو سو ور س مرت مھ کارا رتب تی حم عم و ۴ نەمترەد ەنەه نەتچى وتە 


9©) مل فى الشكل (1) ملفان لولبيان 1 
متجاوران ۳ . 0), والشكل (2) يعبر | TY‏ 
عن العلافة البيانية بين شدة الثيار 
(1) المار فى الملف 2 والزمن ()), 
فان الشكل البیانی المعبر عن 
العلاقة بين ٥٥٤‏ المستحثة فى 
الملف 0 والزمن هو ... نہ 


emf )۷( emf (V) 


(ms) t (ms) 


فن الدائرة الكهربية المقابلة سك مستقيم افقی اه حر الحركة 
يتصل ببطارية وموضوع فى مجال مغناطیسی, فان اتجاه المجال 
۱ المغلاطیسی الذى من الممكن أن يسبب انعدام محصلة القوى المؤثرة 
| على السلك اه يكون و 
(1) أفقيّاء وعمودى على السلك إلى داخل الصفحة 1 سی 
(ب) أفقيًاء وعمودى على السلك إلى خارج الصفحة 
| ® رأسيًاء وعمودى على السلك إلى أعلى الصفحة 


| 2)رأسيًاء وعمودى على السلك إلى أسفل الصفحة 


۵ مصدر ضوء أحادى اللون طوله الموجی ۸ يصدر عدد 2 من الفوتونات فى الثانية, فان الطاقة الكلية 


للإشعاع فن الثانية تساوى کچھ سی 
ne nhc nA hec‏ 
he AD‏ 19 0ھ 
| ۱ وق 
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١ ۱ 


© الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد 


(8) فضع ملف مستطيل عموديًا علی مجال مغناطیسی تتغير كثافة 
فيضه بانتظام واتجاهه ثابت لخارج الصفحة كما بالشکل, فأى من 
الاشخال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الفيض الكلى (,4) المار خلال 
الملف ومقدار كثافة الفيض المغناطیسی (8) الموضوع به الملف ؟  ١‏ 


کے 
۳ 1 پْک" ْ یہ ا ھن ن :جد 


© الشكل البیانی الذى يمثل العلاقة بين شدة إشعاع صادر عن مصباح کھریں متوهج ومربع المسافة 
(a)‏ الت يقطعها الإشعاع مبتعذا عن المصباح هو 
شدة الإشعاع شدة الإشعاع شدة الإشعاع شدة الإشعاع 


۱۲ی٤‎ 1+ 


د عم بی 


امتحان ¦ @ 


۲ 
شع مم جا ذرجة 


® د إذا كان زمن وصول التیار المتردد الناتےۓ من الدینامو من الصفر إلى قيمته الفعالة للمرة الأولن 
هو ك" 9ء فان زمن وصوله من الصفر إلى نصف قيمته العظمی للمرة الأولى هو 


3 ms )( 


و موه 


18 ms (د)‎ 12 ms (ج)‎ 6 ms (ب)‎ 


(© الشكل المقابل يبين الموجة الموقوفة المصاحبة لحركة إلكثرون 
| ذرة الشيدروجين فى أحد مستويات الطاقة, فإذا كان نصف قطر 
المستوى ص 10-10 × 2.13 فإن الطول الموجى المصاحب لحركة 
الإلكترون فی هذا المستوى وسرعة الإلكترون فيه هما A‏ 
(علمًا بان :7.5 10-34 × 6.625 = (m, = 9.1 x 10-31 kg .h‏ 


516166 


۱ 5-0 
ا فى الشکل المقابل دائرة کهربية مغلقة سم 
ا 53 مت کی و 7 5 122 
فإذا كانت ,2 = ۲ء فان قيمة المقاومة R‏ 7 1 
تساوى 000000000000091 ا ا مو و ل لبح سس يي وك 
© ۵ 9 رك 2 12 سياف 


8 علد ملف لولبى عدد لفاته لوحدة الاطوال 100 لفة/متر, وضع على 
بُعد مس 5 من منتصف محوره سك مستقیم يمر به تیار شدته ۸ 20 


5cm 
بحيث يكون السلك عمودى على محور الملف كما بالشكل المقابل,‎ 
۱ فان محصلة كثافة الفیض المغناطیسی عند منتصف طول الملف‎ 
اللولبی وعلى محورہ (النقطة ۳) تساوی تقریبا کا مق ا یجس ہج و کا ہی رر یں و ڑا‎ | 
( = 4 7 x 1077 ۷۷۵/۸۵ : (علمًا بان‎ | 
8 x10 6T @ 1.2 x 10-476 24*10*16 8107510 ( 


۶۰ 
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1 


9 00 
الال کہ عضوت يوك چیه منم مس یپوی . ورس سے 
ری رر کے سم ہا شیا ہر ںہ 


٤۵‏ با سقط (شعاع خهرومغناطيسى ترددہ زا 5 على سطۂ معدن التردد الحرة له ۷ فانبعث من 
| السطۂ الخترونات أقضى طاقة حزكة لها 1617, فإذا سقط إشعاع كهرومغناطيسن تردده ۷ 3 على 


نفس السطخ فان أقصى طاقة حرکة للإلخترونات المنبعثة تصبح ره 
2KE()‏ (ب) )1 3 ©1615 4 KEG)‏ 5 


ومشملة المقاومة الداخلية ويمر بالملف تيار کهربی قيمته ۸ 2.4 عندما يتصل طرفاه بمصدر متردد 
Hz. 120 V)‏ 60), فان etî‏ 


® اشرح بإيجاز كيف يقوم التجويف الرنیئں فى ليزر (الهيليوم - لیون) بعملية التضخيم. 


0 ساق معدلية يتم تحزیکها على إطار معدلی املس مهمل 


المقاومة فس اتجاه افقن عمودی على مجال مغناطیسین ۱ سوہ اسم > 
خارجی منتظم كما بالشكل المقابل, إذا كانت القدرة الكهربية * ل 2 : 
المستهلكة فی الساق نتيجة مرور تیار مستحث بها هی , ۲ : بیس : 
أثبت ان القوة (۴) المطلوبة لتحريك الساق بسرعة ثابثة 9) کٹ و ی وا 


P 
۴ = -۳ : تحسب من العلاقة‎ ۱ 


۹ 
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نی سے ہہ 
سس سس س0 


فى الشكل المقابل سلخان راه متوازيان وفی نفس المستوی 


إذاكانت محصلة خثافةك الفيض المغناطیسی علد اللقذن "٠‏ 
تساوى صفر, فما اتجاه وشدة التيار المار فى السلك رام + 


ivi 

iii 
۱۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۰7 7 

۱22+ ۰ ۰۹  یجتتچشس‎ 


0و و ۶ پیر ریہ 
75+5 وا یی یی ے ا و ں f‏ 
6011 0ساسا تی 
ior‏ 


recoils 
one 
nine 
اه‎ OO لل‎ 
عرو‎ 


ocala 

«١10110‏ و 
iit‏ 

ی 


© انشخل المقابل يمثل داثرة نيار متردد تحتوى على مصدر سس 
پمخن تغيير تردده دون تغییر جهده ومخلف ومقاومة 1 
۱ اومية وملف حث, ضبط تردد المصدر ] بحیث يخون مر 
R(‏ =× = 2۴ اشرح ماذايحدث لكل من معاوقة ا 
۳۳ الدائرة والقيمة الفعالة للتيار علد زيادة تردد المصدر. ۲ 


طتابعة کل ما هو جدید من إصداراتنا 
زورو۱ صفحتنا عل الفیسواء ۳ 


68ء 


© جس 


الامفتحاف الفيزياء - ٢ٹ‏ / ج ١‏ / (م 0۳۸) ۷" 
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بمب ی = - اع 


اجاية نمودج امتحان لا . ۱ 


چ 2251۳1۳3۳۳۳۲۲۳59 
چاه ے ‏ سید 


إجابات ١‏ 
الامتحانات العامة 354 ٍ 


۳3 


الإجابة 


2 
اب ج ]ماب 


۳9 ال 
وول ) + ا FP‏ 100 


75 9 2 5 
0 Pulp = 4.8 + (0.05 x 24( 5 ٢,۸7۷ 
© ۱ 
لبا‎ ۰۰1 
15 ١ قدت‎ - 004 ۸۵ 


98 


كلما زادت سالبية الشبكة يقل معدل مرور الالکترونات مٹھا وبالتالی يقل عدد الالکترونات 


التی تصطدم بالشاشة الفلورسية فى الثانية فتقل شدة الإضاءة على الشاشة الفلورسية. 


C,=6 UF ۱ ۱ ۱ © ©‏ 
یمکن إغادة سم الذائزة كما بالشكل, ۰ .۰ ۱ 
٠‏ الکثفان متصلان على التوازی. MF‏ 5ع 6 ۱ 
1110761 ع 1076 x‏ )6+ 5(= رن +6 د © .£ ود 
مب 562110 107 x‏ 110 = 10 »10-6 11 ع بان = 0 2 
۷ 
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© | امتحان‎ 
9 © © 
.- ¢_ - 8۸ 0 .. BA الل د‎ 
m sin 0 


9 
(emf), _„, = NBA ×4 الدع‎ x گے‎ x4 f 


2۷ 50 × 4 عر 9035 بر ع = 
sin 45‏ 


086 

۱ ٭ بتطبیق قاعدة أمبیر لليد الیمنی على كل من السلکین (1) » (2) عند : 

-١ ۱‏ النقطة × نجد أن اتجاه الفیض الناتج عن تيار السلكين فى اتجاه عمودی على 

الصفحة والی الداخل. 

۱ ا 8 2 < ظ + 8> ظ .. 

ر "+ النقطة لا نجد أن اتجاه الفیض الناتج عن تيار السلك (1) عمودی على الصفحة 
والی الخارج واتجاه الفیض الناتج عن تیار السلك (2) عمودی على الصفحة وإلى 

الداخل. 


مين 


.. ظ[‎ =B-B=0 
ا‎ 


98 
- عند حساب فرق الجهد الکلی بين طرفی المکونات الكهربية المختلفة (مقاومة ومکنف 
وملف) يتم جمع فروق الجهد اتجاهیا آما عند حساب فرق الجهد الکلی بین طرفی 

1 فیا ان 
4 العنصر ۲ هو ملف حث مهمل المقاومة الأومية. 


۳ ظ 
۱ و 0 © 1 : A(KE)‏ 


¡ الامتحاتات العامة 
»> أعلى تردد : 
E -8‏ ۔ 
٭ أقل تردد : - E,‏ 
1 2 5 5 2 
ےےل , 8 رثا < نله 
8-8 7 
E, ~E,‏ ر 1 
10 
a" Es $‏ دج 
n 2 136‏ 
27 


۸ 09 


2 8 c de سد‎ 


+ فی الفترة 20 : 


(emf), =0‏ 
٭ فى الفترة 06 : 
ینمق التيار بمعدل منتظم فی اللف ۳ فتتولد قوة دافعة مستحنة فى الملف 0 تحسب 
من العلاقة : 
اھ دي 
M = const .. (emf), = const‏ 09 .۔ مت 727 
, 3 


وتبعًا لقاعدة لنز تكون قيمة ہي(ئ٥٤)‏ سالبة. 
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07 


٭ من الشكل البیانی : . 
de‏ باك ماش 
8 : یں اس نو 
7ے 20 ` e‏ 
1 ون * يصنع السودی على اللف زاوية ,8 مع المجال عند : 
= 1 
e 3+ ۱‏ (لحظى) 
0 و ا ۳ 206 0 3 1 1 : 
اھ می :یا ری ee‏ جو کرد کر خقلف = ,0 صنو پر[ 
4 3 1 2 2 2 
و + عند وصول التيار إلى نصف قيمته قيمته العظمی لمرة الأولى : 
1 ` 1 
nax ٢‏ 05 و ,0 sin‏ 11 
5 = ر0 sin‏ 
6 288 
0 ا EE‏ 0° = ر9 
ی ما و2754 ,0 
3 ۵ = را 0 =9 
8 
۱۷۳ 


ع - اهتحان| © 
+ فى الفترة 60 : 
Al)‏ 
ب (/۵۱) 00 0= sl‏ 5 
٭ فى الفترة 06 : 
يتناقص التيار بمعدل منتظم فى الملف ”1 فتئولد قوة دافعة مستحثة فى الملف 0 
1 
M = const‏ و )0015 < pe‏ 3 
Ate‏ 


.. (emf) سش8‎ 


وتبعًا لقاعدة لنز تکون قيمة ..(6111) موجبة. 


اسسابات 
الامتصانساث العامة 


00 


x 1077 x 100 ×۶07-“ 80× 10۰۷‏ 4= اضرع 


(اوابی) B‏ 
انجاهه فى مسئوی الصفحة وإلى الپمین. 


(ایلبی) 


3 1 
x 10۷‏ ق8 = 100 ب (سلك ے 


x 5 0“‏ 2 210 ں8 


اتجاهه فی مستوی الصفحة وإلى الیسار. 


- و ار کو و 
x ۱0 ( (8 x 103) = 8 x ۲‏ 8.8) = زی - 


© © 


.. (رقخ‎ =E عقككا , ہظ-‎ 15 ۵-۱۵-05 ho 


() فوتونات الليزر التى تتحرك فى اتجاه محور الأنبوبة أو موازية له تنعكس انعكاسات متتالية بين 

مرآتی التجویف الرنينى فتسبب أثناء حركتها بين المرآتين مزيد من الانبعاثات المستحثة لذرات 

نیون مثارة لم تنتهى فترة العمر لها فيتضاعف هذا العدد مرة آخری, وتتكرر هذه العملية حتى 
يحدث تضخيم للاشعاع. 

() + عند تحرك الساق داخل الجال المغناطيسى يتولد بين طرفيها قوة دافعة مستحثة تتعين 

emf = Bly ۱ ۱ : من العلاقة‎ 


, emf 
05 سیت‎ 0 


۷ 
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سے 


9 ' متحان‎ ٠ ۰. ۱ 


سس ا س ی ی ید و سی 


٭ للحفاظ على السرعة المنتظمة الٹی نتحرك بها الساق يلزم التأثیر بقوة (1) تساوی 
وتضاد القوة الفناطيسية الوثرة على الساق : 


=F ui "B1 9‏ 
بالتعویض من (1) فى (2) : 
.يلقم يم 
1 7 2 
ہہ دہ emf x I‏ 2 „ 


ےت سج ھا سو چس هد وت نت 
(6 لتنعدم كثافة الفيض المغناطیسی عند النقطة 8 يجب أن يكون اتجاه الجال المغناطيسى 

. الناشئ عن تيار السبلك ر× عند تلك النقطة (اتجاهه عمودى على الصفحة وإلى الخارج) 

بسر عكس اتجاء المجال المفناطيسى الناشئ شئ عن تيار السلك 30 عندها أى يلزم أن يكون 
پل . اتجاه .8 غمودى على الصفحة وإلى الداخل وبتطبيق قاعدة أمبير للید اليمنى على 
بے السك نج أن التبا امار فيه يمر من 8 إلى اء ونشرا لان النقطة 7 فی منتصف 


السافة بين السلكين فان (۸ 6 = ورا = پ,آ). 


69 + عندما يكون تردد المصدر ؟ : 
مک بل 
". الدائرة فى حالة رنين. ظ 
٠‏ معاوقة الدائرة تكون لها أقل قيمة وهی أن تساوى المقاومة الأومية (۸) فقط. 
.'. القيمة الفعالة للتيار تكون لها أكبر قيمة. 
+ عند زيادة نذا الصدر : 


۱۷۵ 


ERE‏ ۱ الأسئلة المشار إلبها بالعلامة بإ مجاب عنها تفصيان 
۹ رہ ںہ :0 @ 


0 الخترون ساكن كتلته ۱ہ وشحنته » تم تعجيله تحت فرق جهد ۷ عبر انبوبة تفريغ. فان اقصی 


جا ار رک ا یں 


فى أى من هذه الأشكال لا یتاثر السلك بقوة مغناطيسية ؟ 


۰ ۰ 8 x x x B 
كت‎ 3 ۰ $ xB 3 x × 8 
لی‎ OR 2 


0 


68 ضاء سطح عدة مرات بمصادر ضوئية مختلفة لها نفس القدرة الضوئية وعلى نفس البٔعد منه فى 
كل مرة. فتكون شدة الإضاءة على السطح أكبر باستخدام ضوء E‏ 
(ج) مصباح النيون (د) مصدر الليزر 


© عدة ملفات مربعة الشكل لها نفس مساحة المقطع وتختلف فى عدد لفاتها تدور كل منها على 
حدة بنفس السرعة المنتظمة فى مجال مغناطیسی منتظم. أى من الأشكال البيانية التالية 
يمثل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة العظمى ,ر (6۳) فى كل ملف وعدد 
لفات الملف () ؟ 


(emf )max (emf) max 


A 


A 
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© فى الدائرة الخهربية الموضكة بالشكل تخون شذة تيار 


٠‏ | المصدر مهو مرو 


| شود ۸69 


5800 2۸۸6 ۱ 


سسس سای ی 


mitmane. , 


السلك (×) إلى القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك () ھی و قد E‏ ان 
۱:1۵ ۱ (ب) 3:2 
© 2:3 (د) 1: 3 


9© رد امتص الرلکترون فى ذرة هیدروچین فوتون تردده ا فانتقل من مستوی الطاقة الأول إلى مستوی 
طاقته ۲۷ 0.85 - فإن تردد الفوتون الممتص (0) يساوى تقريبًا یووم 
۱ 4 (علمًا بان :10345 × 6,625 = ط, © 10-19 )1.6 = (e‏ 
Hz )‏ 5ا10 x 1015 Hz 9 1.2 x‏ 3.1 
۲ | دنم x 1017 Hz () 78 x10‏ 4.9 


ان 


0 شعاع لیزر الطول الموجی لغوتوناته .2 إذا كان فرق المسار بين موجتين من موجات الليزر المنعكسة 
عن سطح جسم مقداره يكون فرق الطور بينهما هو و 
58 
القع ب 2 
© 1 (د) 7 2 


© استخدم میکروس کوب إلكترونى لفحص جسیم فما الحد الادلی لااقصی سرعة للرلکتروزات فی 
الشعاع المستخدم إذا كان الطول الموجی للموجة المصاحبة لحرکتها والمطلوب لفحص هذا 


الجسیم هو ۸ 0.38 ؟ 

(علفا بان ,و.[ 10-34 kg, h = 6,625 x‏ 10721 9,1 د ) 

19 x 107 m/s) 1.2 x 101 m/s (O 
4.5 x 107 m/s) 2.5 x 107 m/s @ 


جلفانومتر مقاومة ملفه 2) 300 ينحرف مؤشرہ إلى نهاية التدريج عند مرور تیار شدنه ۲۸ 300 
يتصل بعمود کهربی قوته الدافعة الخهربية ۷ 1.5 مشمل المقاومة الداخلية ومقاومة ثابتة 
2 2000 ومقاومة متغيرة پ۸ , فان قيمة المقاومة التى إذا وصلت بطرفی الاوميتر تجعل المؤشر 
ينحرف إلى ثلث تدريج التيار تساوی tints‏ 


110 (ج) ۷ 8 


12 6۵ )0( 


SPO - 6924 - 62.450) - 594° © 


0 الشكل المقابل يمثل إطار معدنن مستطيل مساحة 
مقطعه 712 0.02 موضوع عموديًا على اتجاه مجال 
مغناطیسی منتظم كثافة فيضه 1 0.1: فإذا دار الإطار 
بزاوية 6 حول محور عمودى على اتجاه المجال خلال 5 0.25 
تولدت قوة دافعة كهربية متوسطة فيه مقدارها ۷" 4, 
فما الزاوية التی دار بها مستوى الملف ؟ 


45° © 30° © 


)ج 60° 


4 x 1010 (ب) ہرم‎ 4 × 10 O) 
1012 ج تحور 1011 ۵ ہرم‎ 


فبزيادة الزاوية (0) المحصورة بين اتجاه خطوط الفیض المغناطیسی 
المنتظم الذی كثافته 8 والعمودی على مستوى الملف (۸) حتں تصبح 
5 فإن الفيض المغناطیسی الذى يخترق الملف 10 
(1)یزداد (ب) يقل 

۰ (چ) لا يتغير ۱ (ك)یزداد ثم يقل 
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الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة تيار مسئمر إذا كانت الشحنة C=‏ 
الكشربية المتراكمة على أحد لوص المخٹف ر٥‏ تساوى ۱۱ 180 فان ہے ا 
الشحنة المتراكمة على أحد لوحن المخثف ١,‏ تساوى سسسب . ۔ .ل" 
60۳۴ © 6ر90 3۷۷ ءی 


270 HC 120 عبر‎ © 


() ,5 فقط 5505 
,5,۰5 


() ملف لولبی ساکن متصل بطرفی جلفانومتر صفر 
تدريجه فی المنتصف وبجواره قضيب مغناطیسی ‏ 
ساکن, فى الشکل ۱۱۱ یتح رت القضیب المغناطیسی 
بسرعة منتظمة (7) نحو الملف الساكن. وفی الشکل ۱۲۱ 
يتحرك الملف نحو القضیب المغناطیسی الساکن بنفس 
السرعة المنتظمة (۷). فما ملاحظتك على انحراف مؤشر 
الجلقانومتر فی الشکل ۱۲۱ مقارنة بالشکل ۲۱۱۱ 

(ژ) لا ینحرف المؤشر لان الفناطیس ساکن 

(ب) یعطی نفس الانحراف فى الاتجاه العکسی 

© یعطی انحرافا أقل فى الاتجاه العکسی 

(د) یعطی نفس الانحراف فی نفس الاتجاه 


0 الشخل البیانی المقابل یمثل العلاقة بين طاقة الحرحة 
العظمى للإلكترونات المنبعثة من الكاثود فى ا 
الکهروضوئية وتردد الضوء الساقط عليه. فای من 

القيم التالية يمثل دالة الشغل ؟ 


سسس سی زان وی یی اد شس سس یشںشسش جج ہی جج سس کہ 


سے ہو ہے ےو سر وا wae‏ و مم ہو و یی 


© تدم على القيار بزاوية 30 
(ب) يتخلف عن التيار بزاوية *45 
(ج) يتقدم على التيار بزاوية "75 
(ن) يتفق مع التيار فی الطور 


اقصں فرق جهد یقیسه الجلفانومتر قبل وبعد 
توصيل مقاومة مضاعف الجهد ( ۷ - ۷) مع 
تغير مضاعف الجهد (18). فان اقصی شدة تيار 
| يتحمله الجلقانومتر تساوى 
| 001400 
002A)‏ 
© 0.025 
)۸)0 0.045 


e 
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: لي تھ م تس ا تھے مو راو سب س م ید ج کے 


3 الشكل البیانی المقابل يمثل ملحلی بلالك لجسم متوهج ` (هدة الإشعاع) 1 
عند ثلاث درجات خرارة مختلفة, فما الذى یمخن استنتاجه 
من المنحنیات الثلاثة ؟ 
(1) تتناسب شدة الإشعاع (1) الصادر عن جسم متوهج عكسيًا مع 
الطول الموجى (2) 
(ب) تتناسب شدة الإشعاع (1) الصادر عن جسم متوهج طرديًا مع 
الطول الموجى (3) 


(ج) تقل أقصى شدة إشعاع ضادر عن الجسم بارتفاع درجة حرارته 
(د) يقل الطول الموجى الذى عنده أقصى شدة إشعاع بارتفاع درجة حرارة الجسم 


8 فن الشكل المقابل سك نحاسى مستقيم عمودى علن 
مستوى الصفحة يتحرك فى مجال مغناطیسی منتظم فى 
مستوى الصفحة بسرعة منتظمة ۷ فى مسار على شكل دائرة 
من النقطة ‏ إلى ٢‏ إلى 2 إلى م إلى × مرة آخری, أى من الأشكال 
البيانية التالية يمثل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية 
أ المستحثة (04») بين طرفى السلك أثناء حركته والزمن ۵) ؟ 
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E e 1 


اک یں یک ا کی کے 
ال و 090009 ا ۷ 

ہے وہ رک کے یو و ا 
الامنحالات العامة 
رد مدو . 


فى الدائرة المظابنة إذا خانٹ المشاومة الداخلية للبطارية ۴ . 
ان قراءة الشولتميتر تساوق . ات 

لين ۷+ | ] 
۱۷,۵ ۷۵ سسا | 


جں:+:-- : ئ هه سس ود ساسا یج اه سح زورون وا س س و ید 


سی سج رر رر ےہ ہے 


مند توصیل الوصلة الثنائية مکسیا تخون مقاؤمتها هشاو متها فى كالة التوصيل الأمامى. | 
(آ) أكبر من .5 ۱ 
(ج) مساوية ل (د) لا يمكن تحديد الإجابة ا 


سام نا ستيه ہشیت عن شس 


تس را سه سح تا مق وي سے روح رو اھ ہے سح ھی جات 


فى الدائرة الخهربية الموضحة تخون قراءة 


09 


على فرق جهد مقداره ۷ 220 ويمر بخل منها تیار شدته ۸ 15, فان القدرة الکهربية المس تهلكة 
فى الملف الابتدائی تساوی تقرببًا رفس کہ 

3.8 x 10* ۷ (چ)‎ 39 x 104170 
3.4 x 10* ۷ )( 3.6 x ۱0۷6 


(1) التفریغ الكهربي بين طرفى مصدر الجهد الكهربى 

(ب) طول فترة العمر لمستوى الطاقة شبه المستقر فى ذرة النيون 
(ج) انعکاس فوتونات اللیزر بين مرآتی التجويف الرنینی 

(د) اصطدام ذرات الهيليوم غير المثارة بذرات النيون المثارة 
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(8) دائرة خهربية تتخون من مصدر کهربی جهده ۷ 120 ومدد من المصابیج الکهربية المتماثلة متصلة 
۱ مغا على التوازى بحیث يستهلك کل ملها قدرة مقدارها ۱۷ 100 عندما يمر تيار شدنه ۸ 15 خلال 
المصدر: فان عدد المصابیح فى الدائرة پساوی 
(120 مصباح )15 مصباح 


۱۱۱۱۱۱۱ ۱ 


9 امیتر عندما یوصل فن دائرة يمر 2% من التيار الخلن خلال الجلقانومتر فاذا كانت مقاومة 


الجلفانومتر ٍ۸ فان مقاومة الامیتر تساوی وت 
2 2 49 2 5078 
[ ۷ امام 7 ۳۹ وت 
49 9 50 9 50 


© الشكل البيانى المقابل یوضع العلاقة بين 
الفيض المغناطيسى (ہ)) الذى يمر خلال ملف 
دائرى والزمن ()). فتکون الفترة الزمنية التى 


١ ١‏ يتولد بها أكبر قوة دافعة كهربية مستحثة 
هی الفترة الزمنية 07 
ABD‏ 
BC@‏ 
cD@‏ 


128 )۵ 


ومتغیر التردد (۶), فان فرق الجهد الفعال عبر ۶ 
المقاومة (18) يكون أكبر ما يمكن عند تردد 


2 100 Hz (ج)‎ 0 


500 Hz (د)‎ 1 


أبعدت لفاته بانتظام عن بعضها فى اتجاه محوره لیصبح ملفا لولبيًا يمر به نفس شدة التیار فاصبحت 
خثافة الفيض المغناطيسى عند منتصف طوله على محوره تساوى 8 , فإن طول الملف اللولیں 


072 20 ` 064m@ 0.36 mn @) 0.24 nD 


19 
a 7 ہے‎ 


الامفحافا الفيزياء - ٣‏ ٹ / ج ١‏ / (م : fo (ot‏ 


a اف‎ 
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8 # فن الشكل الموضخ حالتان (۸)ء(13) لحركة ملف فى 


المجال المغناطییسی اللاشی عن مرور تيار کهربی (1) فی ۱ مل | 1 
سك طویل جدا, فان التیار المستحث فى الملف et‏ 


0 --ص-ص..‎ 2 
ETA 


® فی الشكل المقابل سلكان مستقيمان طویلان ومتوازیان ویمر 
بكل منهما تیار کھربی, فان نسبة كثافة الفیض (ر8) الناشئ عن ` 50۸“ ہا 
السك (2) عند موضع السلك (1) إلى كثافة الفيض (,8) الناشئ 


(A) (B) 


0 بر سکس اس ا 
9 9 


@ الأاشکال التالية تمثل أربع مجموعات من البوابات المنطقية, أى منها یعطی عند (0) خرچ 1017 
عندما يكون الدخل غند (4) , (8) أحدهما 10۷ والآخر داع 11 ؟ 


مس 


حث مهمل المقاومة الاومية متصل على التوالى مخ مقاومة 2 300 وعند مرور التيار کان فرق 
الجهد بين طرفی المقاومة ۷ 120, احسب معامل الحث الذانی للملف. 


(@ الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تحتوی على ملفين ام مف اوی 
وسلك مستقیم لهم نفس المقاومة وثلاثة مصابيج ا 
متمائلة, سجل ما تلاحظه على إضاءة المصابیۃ الثلاثة لحظة 

غلق المفتاح 16: مع التفسير. 


اا ااا رر و ٹکٹ وی رر ڑپ ڑ ‏ و و و رر زیت سر2 و و و و و 


ااا ااا ا ااا ااا ااا رر و تپ روس ڈلٹیسساساسژس شژرریر رر رر ا سؤۃ شرب 


ااا رر رر و و رر شررشر2رسرریررن ٗی رری*رلسۂسسسلس“ۂساسسسسگس ےننس ا 


) فوتون كتلته المكافئة 1 وسرعته © اصطدم بإلكترون حر ساكن كتلته ,7 فتشتت الفوتون 
أ وكانت الكتلة المكافئة للفوتون المشتت :11 أثبت أن سرعة الإلكترون (؟) بعد التصادم تعطں 


9-0 33 - ا لل لاا لاا 0و و و و 


ااا ااا ااا ِ ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا يننا 


ومعزولين عن بعضهما ويمر بكل منهما تيار كهربي, احسب 
النسبة بين محصلتن كثافة الفیض عند النقطتين ۲ ۰ ر 


ا أ امو و ووو وشو نیقی یہنا 1۸ AOI‏ قمعو رر یی نیدی 


ف ٹب بت 


۹ور مجسیبیسی٢بى٦‏ ۷ئ تو خی فی نر ENYA‏ اور دش اد نشی رر رہ رر ور اہ 


9 فوا نت نل رش لین داد نل شس ۵ ۱022 بر انار نز وموم 
000 


1۹ 
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اج الا 
الامتصالات العام 


اجاہة لموذخ امتخان 0 1 


اجانات أسئلة الاختباز من ملعدد 


807 


0 ۸۷۰ ۳۱ ۰ 
کیج ھ لے HE‏ 
و وو )ص3 
| سبه اجب اب| هناب 


الاجابات التفصيلية للاسئنه المشار البها بالملامة 69 


06 1 اللرة 
۵ بس 38 - 5 
2r 1‏ ری یسا“ .(دائرن) 
2r= + / / (=3 x2r=3 ۷ 24 ۷ 1072 2 2 0‏ 
09 ۱ 
8 کیک ا ا 7 
7 یں و ری ۳ ۰ 
۱۷۹ 
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٭ فى الحالة (۸) : 
بتحرك الملف مبتعدًا عن السلك فیقل الفیض الناشم؛ عن مرور التیار فی السلك والمؤٹر 
على الملف فیتولد فى الملف تیار مستحث فی اتجاه دوران عقارب الساعة ینشسا عنه 
فيض فى نفس اتجاه الفیض الخارجی. 


٭ فی الحالة (8) : 
يتحرك الملف موازی للسلك بحيث یظل بُعدہ عن السكك ثابت وبالتالی لا بحدث تغیر فى 


الفیض الذی بقطعه الملف فلا یتولد فى الملف تیار مستحث. 


ا وروی لاف پیک سے 8 ن EE‏ 

567 یب O‏ شود خی 22 20 << [ 
7 سنا کے و 3۰ REE‏ 

5007-6007 دکخھ۔ کے در +2 >2 

٤ ١ ۱‏ 300ر 


۰ 09 ٭ عند غلق المفتاح × یمر التیار فی كل من : 
ػ٠‏ الملف اللولبی فتتولد به قوة دافعة كهربية مستحثة عكسية بالحث الذاتى تؤخر مرور 
التيار فى هذا الفرع وتؤخر وصول التيار إلى قيمته الثابتة فيتأخر وصول إضاءة 
٠ ٠٠‏ المصباح × إلى أقصى إضاءة. ۱ 
- اللف اللولبى ذو قلب من الحديد فتتولد به قوة دافعة كهربية مستحثة عكسية بالحث 
. الذاتى قيمتها آکبر من المتولدة فى الملف اللولبی ذو القلب الهوائى لزيادة قيمة معامل 
الحث الذاتى للملف حيث (!| .آ) فيتأخر مروز التيار أكثر فى هذا الفرع عن الفرع 
الذی یحتوی على الصباح × وكذاك يتأخر وصول التيار إلى قيمته الثابتة فيتأخر 
وصول |ضاءة الصباح ۷ إلى أقصى إضاۓ عن الصباح × 


الامفتحاف الفيزياء - ۳ ۵ / ج ٢‏ /(۸ : ۱۲) ۷۷ 


اجسابات ۱ 
الامتحانات العامة ۷ 


- الصباح 7 (السكك الستقیم) ویصل إلى أقصى |ضاءة أسرع من الصباحین × , ۷ 
وذلك لعدم تولد قوة دافعة كهربية مستحثة ہین طرفیه. 


٠ ۵ (KE), نع‎ ph ph ® 
3 1m, (y-0) = me? - me? = e (m = n) 
1 2¢ (m=) 


> 
و 


اتجاهه عمودى على الصفحة وإلى الداخل. 


. اتجاهه عمؤدى على الصفحة وإلى الخارج. 


B‏ وھ ڑھد رھ ےرھد یھ 


نج کا 
y7 2R x2d 230‏ 8( 


اتجاهه عمودی على الصفحة والی الخارج. 3 

“الإ 
0 217 7 و( ۳ 
اتجاهه عمودی على الصفحة وإلى الخارج. ۱ 1 


ا نے س 


=B 


